r 接続ガイド j ホームページ 

本機の接続などに関ずる情報を、 i ；! 下のホームページでを確認でさまず。 
http://www.sony.co.jp/im/ 

rQ & Aj ホームぺージ 

お客様からよくあるお問いをわせと解決法に関ずる情報を、政下のホー 

ムページで確認でさまず。 

http://www.sony.co.jp/faq/bravia/ 


本機を壁にかけて使用する場合の設置方法はこの取扱説明書に記載されていま 
す。別冊の取扱説明書 r 本機を壁にかけて使ラ」は付属していません。 


よくあるお問い合むせ、解ま方法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 



ソニー株式会社 干] 08-日日7已東京都港区港南1 -7-1 


この説明書は、ち紙70%拟上の再生紙と、 

V 0 C (揮発性有機化合物）ゼ□植物油型インキを使用していまず。 


111111111111111111111 

4130445040 


Printed in Japan 


SONY. 


4-130-445-04(1) 


BRAVIA 
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つないだ機器の映像を 
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お買い上げいただきありびとうございまず。 


A 警告 


電気製品は安全のためのを意事項を守らないと、 
乂災や人身事故になることびあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品 
の取り扱いかたを示しています。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いくださ 
い。 

お読みになったあとは、いつでも見5れるところに必ず保管して 
くださし、。 


◎ 2009 Sony Corporation 

















































A 警告 I まをのために 


テレビは正しく使用すれば、事故び起をないよラに、安全には充分配慮して設計されています。 
しかし、内部には電圧の高い部分びあるので、間違った使いかたをすると、火災などによ0死 
t など人身事故になることがあ0、危険です。事故を防ぐために次の事を必ずお守り<ださい。 



まをのためのミ主意事項を巧る 


2〜5ページのま意事項をよくお読みください。製品全般のま意事項び記載されています。155 
ページの「使用上のごを意」ちあわせてお読みください。 


定期的に点巧する 


お買い上げ時とその後1年に1度は「ま全点検チェック U スト」 （156 ぺージ）に従って点検してく 
ださい。 

1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い上げ店またはソニーご相談窓□にご依頼く 
ださい。（有料） 

内部にほこ0びたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることびあ0ます。 
湿気のを<なる梅雨期の前に掃除を行ラと、より効果的です。 

また、本機の通風孔付近にほこ0び付着するときびあ0ますび、付着びひどい場合、故障の原 
因となることびあります。掃除機などで1か月に1度、ほこりを聴い取ることをおすすめします。 


が障した6ほわない 


すぐにお買い上げ店、またはソニーご相談窓口に修理をご依頼ください。 


万一、異常び起をた6 


• 煙び出たり、こげくさいにおいびした5 
• テレビを見ているときや、スタンバイ状態 

(画面がミ肖えていて、本体のスタンバイランプびホ色に 

点 口中)のとをに、テレビ内部か5異常な音び 
した5 

• 内部に水などび入った5 
• 内部に異物び入った5 
• テレビを落としたり、キャビネットを破損し 
た0したとさは 


、 〇電源を切る 
» 〇電源プラグを 
コンセントか5 


巧く 

包お買い上げ店 
または ソニー ご 


柏談窓□に修理 
を巧頼ずる 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、巧のよラ 
な表のをしています。表术の内容をよ 
く理解してから本文をお読みくださ 
し、。 


[7 K 危陵！ 

この表おの注意事項を守らないと、火 
災•感電‘破裂などにより死 t や大けび 
などの人身事故び生じます。 


A 警告 

この表示の注意事項を守らないと、火 
災•感電などにより死 t や大けびなど 
の人身事故につなびることびありま 
す。 


於え思 I 

この表おの注意事項を守らないと、感 
電やその他の事故にぶりけびをしたり 
周辺の物品に損害を与えたりすること 
びあ0ます。 


を意をほす記号 



A 

A 

か災 

感電 

を意 

巧為を禁止する記号 


0 

禁止 

分解禁止 

藝 

めれ手禁止 


0 ® 

風呂•シャワー室 接触禁止 

での使用禁止 


行為を指示ずる記号 

つラグをコン 
セントから巧く 


2 







危険 I A\ 


火災 感電 


下記のま意を守らなし化乂災•感電•破裝により死こや 
大けがなどの人身事故び生じまず。 


壁に取り付ける場合は、必ず専用の壁掛けユニットを使用し、専門の業者に取り付けても5う。また、設置の 
時は設置関係者むが近づかない 

専門業者切がの人び取り付けたり、壁への取り付けび不適切だと、本機び落下するなどして、打撲や骨折など大けがの原因となることびあります。 


次のことを守って、スタンドや壁掛けユニットに本機を設置ずる 

誤った取り付けち法で設置すると、本機び落下し、大けびをすることびあります。 

• 壁掛けユニットの取扱説明書の取り付け方法を必ず守る。 

• 廣倒防止の姐置を必ず行ラ。転倒防止の処置をしないと、本機び倒れてけびの原因となることびあります。スタンドや床、壁などとの間に、適切な廣倒防 
止の処置を行ってください。 


• 壁掛けユニットの取り付けに際しては、壁掛けユニットに同栖されている専用固定ネジをご使用く 
ださい。専用固定ネジは、取付金具の取り付け面からの長さび、8〜 12 mm に設定されています禮 
掛けユニットによってネジ径やネジの長さは異なります)。専用固定ネジ切夕 i のネジを使巧すると、 
落下や本機内部の破損の原因になります。 


呂〜 12 mm 



壁掛け ユニッ ト専巧固定ネジ 
専巧壁掛け ユニット 
本機を面の ユニット 取り付け卽 


本機を医療機関に設置しない 

医療機器の誤動作の原因となることびあります。 



应警告 1 A A 

火災感電 


下記のを意を守らないと乂災.感菌こより死 t や大けがの 
原因となりまず。 


周囲に間隔を空ける 

周囲に間隔を空けないで設置すると、通風孔びふさびり熱び巧部にこちり、火災や故障の原因となります。 
本機を壁に近づけすざると、壁などにほこりび付着し、黒くなることびあります。 

風通しをよくするために、壁から距離を離して置いてください。 

























通風孔をふさびない 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、火災の原 
因となることびあります。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしない。 

• 棚や押入の中に置かない。 

• ホットカーペットの上に置かない。 

• 巧をかけない。 



電源(コード、プラグ) 


コンセントや配線器具の定格を超 
える使いかたや、交流10 0 V 
(50/60 HZ ) むがでは使用しない 

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱によ 
り、火災の原因となります。 

海がなどで、異なる電源電圧で使巧すると、火 
災や感電の原因となります。 

0 

禁止 



ゆるいコンセントに接続しない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んで 
ください。根元まで差し込んでもゆるみびある 
コンセントにはつなびないでください。発熱し 
て火災の原因となることびあります。電気工ま 
店にコンセントの交換をご依頼ください。 

0 

禁止 



電源プラグをつなぐのは、他機器 
との接続び終わってか5 

コンセントに差したまま他機器と接続したりす 
ると、感電の原因になることびあります。 

他機器との接続び終わった後に、電源プラグを 
壁のコンセントに差してください。 


電源コードを抜くときはまず壁側 
コンセントか5抜く 

壁側コンセントから损かないと感電することびあ 
ります。旅<とさは必ずコードでな<プラグを 
持って抜いてください。 


お手入れの際、電源プラグを抜< 

電源プラグを差し込んだままお手入れをする 
と、感電の原因となることびあります。 

€ 

フ•ラグをコン 
セントから巧く 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と 
なります。 

万一電源コードび傷んだ場合は、お買い上げ店 
またはソニーご相談窓□に交換をご依頼くださ 
し、。 



めれた手で電源プラグにさわ5ない 

插れた手で電源プラグの损を差しをすると、感 
電の原因となることびあります。 

(§) 

めれ手禁止 



電源コードを引っ張5ない 

電源プラグを扳<とさは、電源コードを引っ張 
らないで<ださい。コードに傷び付を、火災や 
感電の原因となることびあります。必ずプラグ 
を持って损いてください。 



雷び鳴りだした6、アンテナ線や 
電源プラグに軸れない 

感電の原因となります。 



電源プラグは定期的にお手入れを 

電源プラグとコンセントの間に、 ns やほこり 
びたまって湿気を吸ラと、絶縁低下を起こして、 
火災の原因となります。定期的に電源プラグを 
コンセントから抜去、コやほこりを取ってく 
ださい。 


巧れ 



巧用 


本機にぶ5さび5ない 

本機び壁からはずれたり、倒れたりして、本機 
の下敷をになり、大けびの原因となることびあ 
ります。 


0 

禁止 



内部に水や異物を入れない 
本機の上に熱器具、花瓶など液体 
び入ったものや□ーソクを置かな 
い 

内部に水や異物び入ると火災の原因となりま 
す。万一、水や異物び入った場合は、すぐに本 
体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントから揣いて、お買い上げ店またはソニーご 
相談窓□にご依頼ください。 



分解や改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、裏ぶたを開け 
たり改造したりすると、火災や感電の原因とな 
ります。 

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー 
ご相談窓□にご依頼 < ださい。 

分解禁止 



移動、設置 


正しし巧法で運搬/移動ずる 

誤った方法で運搬したり移動したりすると、本 
機び落下し、打撲や骨折をしたり、大けびをす 
ることびあります。 

本機を持ち運ぶ際には、11ページをご参照の 
上、正しい方法で行ってください。 


使用•設置場所について 

電源コンセントに容易に手び届く場所に置を、 
何か異常び起こったときは、すぐに電源プラグ 
を损くよラにしてください。暗すざる部屋は目 
を疲れさせるのでよくありません。適度の明る 
さの中でご覧ください。また、連続して長い時 
間、画面を見ていることち目を疲れさせます。 


不安定な場所に置かない 

本機の底面ぶりを、にくて水平で丈夫な場所に 
置いてください。 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置く 
と、本機び落ちたり倒れたりしてけびの原因と 
なります。 

平らで充分に強度びあり、落下しない所に置い 
て < ださい。 

0 

禁止 



4 



水のある場巧に置かない 

水び入ったり、城れたり、風呂場で使ラと、乂 
災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓 
隙でのご使巧には特にご注意<ださい。 



湿気やほこり、油煙、湯気のをい 
場所や、虫の入りやずい場所、直 
射日光び当たる場所、熱器具の近 
<に置かない 

火災や感電の原因となることびあります。 

銭湯や温泉の脱を所などに設置すると、温泉に 
含まれる硫黄などにより、硫化したり、高い湿 
度で本機び故障したりすることびあります。 

0 

禁止 


乗物の中や船邮の中などで使用し 
ない 

移動中の振動により、本機び転倒したり落下し 
たりして、けびの原因となることびあります。 
塩水をかぶると、発火や故障の原因となること 
びあります。 



屋がや窓際で使用しない 


雨水などにさらされ、火災や感電の原因となる 
ことびあります。また、直射日光を受けると、 
本機び熱を持ち、故障することびあります。 

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場所な 
どでは、砂びかからないよラにしてください。 
故障の原因になるばかりか、修理でをなくなる 
ことびあります。 

0 

禁止 


本機の表面び割れたときは、電源 
プラグをコンセントか6抜くまで 
本機に独れない 

電源プラグをコンセントから损かずに本機に軸 
れると、感電の原因となることびあります。 

接触禁止 

目や□に液晶を入れない/ガラス 
の破片に軸れない 

液晶パネルび破損すると、破損した部分から液 
晶(液状)び漏れたり、ガラスの破片び飛び散る 
ことびあります。この液晶やガラスの破片に素 
手で触れたり、□に入れたりしないで < ださい。 
ガラスの破片に触れるとけびをするおそれびあ 
ります。 

また、漏れた液晶に素手で軸れると中毒やかぶ 
れの原因となります。においを嗅ぐことちやめ 
てください。誤って、目や□に入ったと去は、 
すぐに水で洗い流し、医師にご相談<ださい。 

壁光管の種類によっては、水銀び含まれる場合 
びあ0まず。 


0 

禁止 




区^注意]下記のミ主意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損善を与えたりすることびありまず。 


旅行などで長期間、ご使用にな5 
ないときは、電源プラグを抜く 

本機を長時間使巧しないとをは、安全のため、 
必ず電源プラグを旅いてください。 

本機は電源スイッチを切っただけでは、完全に 
電源からは切り離されておらず、萬に微弱な電 
流び流れています。 

完全に電源から切り離すためには電源プラグを 
コンセントから损< 必要びあります。 
コンセントは製品の設置場所に一番近く、旅さ 
差しびしやすい場所を選んで < ださい。 

€ 

フ•ラグをコン 
セントからおく 


人び通行ずるよラな場所に置かな 
い 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードや信号ケープルは、足に引っかける 
と製品の落下や較倒などによりけびの原因とな 
ることびあります。 

人び踏んだり、引っかけたりするよラな恐れの 
ある場所を避け、充分注意して接続•配置してく 
ださい。 

0 

禁止 


液晶画面の表面に物をぶつけない 

ガラスび割れ、飛び散ったガラスにより、けび 
の原因となります。 



音量について 

周辺の人の迷惑とならないよラ適度の音量でお 
楽しみください。特に、夜間での音量はかさい 
音でち通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホ 
ンを使用したりして、隣近所への配慮を充分に 
し、生活環境を守りましよラ。 

ヘッドホンをご使巧のとをは、耳をあまり刺激 
しないよラ、適度な音量でお楽しみください。 
耳を刺激するよラな大さな音で長時間つづけて 
聞<と、聴力に悪い影響を与えることびありま 
す。耳鳴りびするよラな場合は、音量を下げる 
か、使巧を中止してください。 

また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまラと 
危険です。呼びかけられて返まびでをる<らい 
の音量で聞をましよラ。 



0 

禁止 



アンテナの工事は電気店に依頼ず 
る 

アンテナエ事には技術と経験びあ要でずので、 
必ず電気店にご巧頼ください。 


5 
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テレビを見る 

テレビ放送を見る . 

視聴しなが6現在放送中の番組表を見る--- 
視聴しなが6番組説明を見る . 

見ている番組の詳細情報を連動データで楽しむ 
独立データ放送/ラジオ放送を楽しむ . 

独立データ放送を楽しむ . 

ラジオ放送を楽しむ . 

お好みの番組を自動で知5せる . 

お好みナビを使ラ . 

お好みナビ機能を入/切する . 

お好みナビの学習情報を消まする . 

お好みナビで使ラキーワードを登録する--- 

2画面で見る . 


見たい番組を探す 

ま組表で見たい番組を探ず 

番組説明を見る-- ■ 
番組検索する ---- 
文字を入力する--- 


ごないだ機器の映像を見る 

つないだ機器の映像を見る-- 

入力切換を使いやす<する 
本機につないだブラビア U ンク対応機器をマルチ U モコンに登録する--- 

本機マルチ U モコンでブラビア U ンク対応機器を操作する . 

プラビアリンク対応機器など HDMI 機器制御ができる機器を操作する--- 

パソコン （ PC ) の画像をテレビに映ず . 

デジタル放送の番組を画面に表示する . 


さまざまな設定/調整をずる 

本機の設定を変更ずる . 

お知らせ . 

夕っ7 . . 

画質.映像設定 . 

音質.胃声設定 . 

画面 . 

アンテナ設定 . 

放送受信設定 . 

表示設定 . 

省エネ設定 . 

お好みナビ•語句設定 . 

録画予約設定 . 

外部入出力設定 . 

H DM I 機器制御設定 . 

風言設定 . 

本体設定 . 

かんたん設定 . 


ブラビアリンクについて詳しい説明 

別冊の r プラビア I 」ンク接続'設定ガイド」 


▼ ▼ ▼ 

〇り13 扳ぶ7 
4444 斗44444444 


9 0 2 3 
4 5 5 5 


6 7 8 9 
5 5 5 


56781356901122366 

66667777788888888 














































ネットワークで楽しむ 円 p://www'sony'cojp/im/ _| 

ネットワークにつないででをること . 87 

LAN •電話回線をつなぐ . 88 

つないででさること . 88 

電話回線のみをつなぐ . 88 

LAN と電話回線をつなぐ . 89 

本機のネットワーク設定をずる . 91 

ホームネットワーク設定をずる . 92 

ホームネットワークサーバーを準備する . 92 

本機にホームネットワークサーバーを登録する . の 

接続ヴーバー診断をする . 93 

アプリを楽しむ[アプリキャスト] . Q 4 が iiaaj — 

アプI」の一覧か5他のアプ U を還ぶ . 94 

アプ U を登録する . 95 

ホームぺージを見る . 96 

インターネットブラウヴ画面について . 96 

パソコン ( PC ) などに保巧した写真や音楽、映像をテレビで楽しむ . 98 _ 

デジタルカメラなどの画像をテレビで楽しむ . 99イ^^^^ ■ 

ネットワークを通して録画予約ずる . 102 


つないだ機器に映像を録画する 

つないだ録画機器で番組を録画ずる/予約ずる . 103 

番組表わ、6録画予約する . 104 隹おホ就巧 f 晒路お 1 

番組表か6視聴予約する . 104 が お； 励の別强古別 

日時を指定して録画予約する . 105 •。封網 草 脚尚'な1 

HDMI 機器に録画予約する . 106 

予約の内容を確認ずる . 107 

予約を確認する/修正する . 107 

録画予約が実行されたかを確認する . 107 


困つたとをは http;//www.sony.cojp/faq/bravia/ 


長くお使いいただくためのお手入れ方法 . 108 

液晶画面、外装のお手入れ . 108 

修理に出ず前に . 109 

本機の設置場所を変えたときは . 109 

故障かな？と思った6 . 110 

まず確認してください . 110 

こんな場合は故障ではありません . 110 

映像 . 111 

胃声 . 114 

録 S. 114 

ネツトワーク . 115 

その他 . 116 

エラー;ツセージ . 118 

電源 スタンバイ中の動作について . 120 

展示モードを解除ずる . 120 

個人情報を初期化ずる . 120 
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その他 


ダウン□-ドの流れについて . 121 

デジタル放送/デジタル信号について . 122 

デジタル放送お問い合わせ巧一覧 . 124 

録画制限と著作権保護について . 125 

本機の省エネ対応について . 126 

省エネ設定について . 126 _ 

乂感センサーについて . 

ブラビアリンクで使われている HDMI 機器制御について . 129 

ネットワーク機器について . 130 

マルチリモコンについて . 132 

保証書とアフターヴービス . 133 

地域別チャンネル表 . 134 

地上アナ□グ放ち . 134 

地上デジタル放ち . 141 

別売りアクセサリ-を取り付ける . 144 傷骗 Bigg 

主な仕様 . 146 

ソフトウェアに関する重要なお知5せ . 149 

使用上のごを意 . 155 

をを点検チェックリスト . 156 

各部の名前 . 158 

本機前面のランプ . 158 

マルチ U モコンと本体のボタン . 159 

e 続端？ . 162 

見やすいち度に調節する . 

索引 . 165 


ソニーご柏談窓□①ご案内 . 170 
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付属品を確かめる 


付属品一覽 


B-CAS 力ード 


I liiii 



• B - CAS カード(デジタル 
放送用にカード） （1 枚） 

• B - CAS 用ユーザー登録 
はがを台紙 (1 枚） 


マルチリモコン （1 個） 
単4お乾電池 (2 個） 


• VHF / UHF 用同軸アンテナ 
接続ケースレ (2.5 m )(1 本) 



• 電源コード (2 m )(1 本) 



• テーブ J レトツプスタンド 
(1 個） 



• 本体固定用ネジ (4 本) 



• 面倒防止用べルト （1 本） 
• 取付用ネジ 
(+ PSWM 4 X 20 mm ) 
(1 本） 

• 木ネジ ( M 3.8 X 20 mm ) 
(1 本） 



取付用ネジ 



木ネジ 


• ワイヤークランパー (1 本) 



別売りアクセサリーについて 

他の機器との接続(が 18 、 26 ぺージ）には、別売り 
アクセサ U —び必要です。本書記載の別売りアク 
セサリーは、 2008 年 12 月現在のものです。万一 
品切れや生産完了のとさはご容赦<ださい。 


• 取扱説明書 
• かんたん設置ガイド 
• ブラビアリンク接続•設定 
ガイド 
• な証書 

• この機器の使用上のま意 
馆1部） 








テレビの持ち運びかた 


正しい方法で運搬/巧動する 

誤ったち法で運搬したり移動したりすると、本機 
び落下し、打撲や骨折をしたり、大けびや故障を 
することびあります。 

大型テレビは重いので、開捆や持ち運びはおず2 
人上で行ってください。 

テレビの底面を持つときは、イラストのよラにしっ 
かりと持ってください。 

運ぶときには、衝撃を与えないよラにしてくださ 
い。落下や破損などにより、大けびの原因となり 
ます。 

特に、液晶画面を押さえたり、強い力び加わるよ 
ラな持ちかたをしないでください。 

本機を運ぶときは、本機に接続されている電源プ 
ラグやケーブルなどをすべてはずしてください。 
電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源 
コードび傷つさ、义災や感電の原因となることび 
あります。 

修理や弓 I 越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上 
げ時に本機び入っていた箱と、クッション材を使つ 
てください。 


运 

つラグをコン 
セントか6抜く 



■テレビを見るために準備する 
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スタンドの付けかた/はずしかた 


スタンドの付けかた 


本体を付属のテーブルトップスタンドに取り付け 
ます。 

取り付ける前に、付属のネジに合ったドライバー 
をご用意ください。 

1 本体をスタンドに載せる。 

本体後面 I こ差し込み□の目印となる2本線びあり 
ます。スタンド接合部の真上に、この2本線を合 
わせて、本体を載せて<ださい。 

必ず2人政上で行ってください。 

片方の手で底面を持ち、ち5片方の手で本体上部を支えて< 
ださい。 
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2 本体とスタンドを本体固定用ネジ4本で固定ずる。 

全の位置で本体固定巧ネジを締め、スタンドを 
固定してください。 



電動ドライバーを使5場合、締め付けトルクは約 l . SN'm 
I 15 kgf - cm ! に設定してください。 


テレビを見るために準備する 







スタンドのはずしかた 


本機を壁に掛けるときや別売りのフ□アスタンド 
を使ラとさは、スタンドをはずしてください。 
全の位置の本体固定用ネジをはずしてください。 



ごを意 


• 液晶画面を下にして置かないでください。 

スピーカー部分び変形することがあ0ます。 

• とりはずしたスタンドのネジは、壁掛けユニットやフ□アスタ 
ンドの取0付けに使用しないでください。 


■テレビを見るために準備する 
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拓倒防止の処置をずる 


スタンドとテレビ台などに付属の転倒防止用べル 
卜を取り付けて、本機び転倒しないよラにします。 



ケーブルをまとめる 

本機はワイヤークランパーを使って、ケーブル類 
をすっさりまとめられます。 

ただし、電源コードはこのワイヤークランパーで 
まとめないでください。 


本機後面 



壁に掛けると宝 

本機を壁に掛けて使用するときは、必ず下記の別 
売りの壁掛けユニットをご使用ください。 

SU - WL 500 (2008 年12月現在） 

詳しくは、壁掛けユニットの取扱説明書や本書の 
「別売りアクセサ U - を取り付ける」（が144ぺ一 
ジ)をご覧になり、正しい手順で作業してください。 
壁掛けユニットの取り付けは、お買い上げ店やエ 
事店にご化頼ください。 


ごミ主意 


• 転倒防止の処置をしないと、本機び転倒し、けびの原因となる 
ことびあります。 

• テレビ台の種類により、付属の木ネジび使用できないとをや、 
強度び充分とれないとをには、お買い上げ店や工事店にご相談 
の上、市販のネジ(直径3〜 4mm) をご使用ください。 


B テレビを見るために準備する 
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ビーキヤス 

B - CAS 力ードを入れる 


B - CAS 力ード(デジタル放送用に力ード）はお客様 
と地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタル 
の放送局をつなぐカードです。 

デジタル放送を視聴するしないに関わらず、必ず 
B - CAS カードを挿入してください。 

次の手順は、電源を切った状態で巧ってください。 

1 同封の r ビーキャス ( B - CAS ) 力ード使用許諾契約 
約款」の内容を読み、了解された上で、台紙か5 
B - CAS 力ードをはびず。 

B - CAS 用ユーヴー登録はびさ台紙の内容にご不明 
な点びあるときは、 B - CAS カスタマーセンター履 
話番号0570 -000-250) へお問い合わせください。 



ごを意 


• 2004年4月から、番組の著作権保護のために B-CAS 力ードを利 
用しています。 

B-CAS カードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を視聴で 
をな< な0ます。 


2 B - CAS 力ードを奥までしっかり挿入ずる。 



上の図のとおり、印刷された矢印の方向に挿入する。 

3 同個の B - CAS 用ユーザー登録はびき、または台 
紙に記載されたホームページか5、ユーザー登録 
ずる。 

登録は任意で無料でず。 


• 2004年4月か5デジタル放送には、「一回だけ録画巧能」のコ 
ピー制御信号び加えられています。詳しくは、「録画制限と著 
作権保護について」（が125ページ）および録画機器の取扱説明 
書をご覧 < ださし、。 

• 2008年7月より、一部のデジタル放送には r ダビング10」のコ 
ピー制御信号び加え5れています。詳しくは、録画機器の取扱 
説明書をご覧ください。 


■テレビを見るために準備する 
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アンテナをテレビだけにつなぐ 


録画/再生機器と接続ずる場合には、 r アンテナをテレビと録画機器につなぐ」(が18ページ)を参照してくださし、。 
アンテナを接続ずるときは、電源コードをコンセントにつないでおかないでください。 


地上波と衛星が送の信号び混合の場合 





‘り ■ 

み 


付属 

Q VHF / UHF 用同軸アンテナ接続 
ケーブル （1 本） 


別売り 

〇衛星用同軸ケーブル (2 本） 

.... -…" ja 

& 全端子 電流 通過型の CS / BS /地上液放送 
対応分配器 ( EAC - DSD 1 2など） （1 個）本 2 


*1 地上デジタル放送を受信します。 

ホ2110度 CS デジタル放送に対応した 
CS/BS /地上波放送対応分波器 
( EAC - DSSM 2 など）もご使用でき 
ます。 


電波干渉を防ぐためにアンテナ線は電源コードか 5 なるベ<離 
して < ださい。 

これまでお使いの UHF 用アンテナを地上デジタル用に使用する 
際に、受信エリア内であってをアンテナ設置状態、屋内配線状 
態でうまく映らなかったり、画面び乱れたりすることびありま 
す。お買い上げ店などにご相談ください。 

BS /110 度 CS IF 入力端テには、必ず衛星用同軸ケーブルをつな 
いで < ださい。 


衛星用同軸ケーブルを接続する際には、同軸ケーブルのお線び 
巧び5ないよラ、端子やコネクターに正しく差し込んで<ださ 
し、曲びると金属部分に触れ、ショートの原因となります。 

ショートすると画面に表示び出て、本機前面の電源/録画予約/ 
録画ランプび緑色に点滅しますので、「故障かな？と思った引 
(が 118 ページ)をご覧になり対処してくださし、。 


B テレビを見るために準備する 


16 





地上液と衛星が送の信号び値!月;]の場合 



衛星アンテナ 


VHF/UHF I 

1 配/110度 CS1 
1 IF 入力 

ぶ 

© 



ねじ込み式側を 

競い か。 綾^ 


な VHF / UHF 用同軸アンテナ接続 
ケーブル (1 本） 

[ HD —■ (；) 


別売り 

〇衛星用同卽ケースレ (1 本) 


フイーダー線は同軸ケーブルよ0わ雑音電波などの影響を受け 
やすいため、信号び莫化します。お買い上げ店などにご相談く 


テレビを見るために準備する 






アンテナをテレビと録画機器につなぐ 


アンテナを接続ずるときは、電源コードをコンセントにつないでおかないでくださし、。 


地上波と衛星放送の信号び混合の場を 



付属 

Q VHF / UHF 用同軸アンテナ接続 
ケーブル （1 本） 


別売り 

〇衛星用同軸ケーブル (3 本） 

■oa 

0 全端子電流通過型の CS / BS /地上液放 
送対応分配器 ( EAC - DSD 1 3など） （1 個） 


© VHF / UHF 用同卽アンテナ接続 
ケープル (1 本） 


姑 


つなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

デジタル放送対応の録画機器では、録画機器の取扱説明書にあ 
る接続を推奨します。 

電波干渉を防ぐためにアンテナ線は電源コードか5なるベ<離 
して < ださい。 

これまでお使いの UHF 用アンテナを地上デジタル用に使用する 
際に、受信エ U ア内であってをアンテナ設置状態、屋内配線状 
態でうまく映らなかったり、画面び乱れたりすることびありま 
す。お買い上げ店などにご相談ください。 


BS /110 度 CS IF 入力端子には、必ず衛星用同軸ケーブルをつな 
いで < ださし、。 

衛星用同軸ケーブルを接続する際には、同軸ケーブルのお線び 
巧びらないよラ、端子やコネクターに正しく差し込んで<ださ 
し、。曲びると金属部分に触れ、ショートの原因となります。 

*1® 三斗 mA 


B テレビを見るために準備する 
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付属 

な VHF / UHF 用同軸アンテナ接続 
ケーブル (1 本） 

OJrDii ^^ リ d® 


〇衛星用同卽ケーブル (3 本） 


0全端子電流通過型の CS / BS /地上波放 
送巧応分配器 ( EAC - DSD 1 2など） （1 個） 


〇 VHF / UHF 用同軸アンテナ接続 
ケーブル （1 本） 


ショートすると画面に表示び出て、本機前面の電源/録画予約/ 
録画ランプび緑色に点滅しますので、「故障かな？と思ったら」 
(:@118ページ)をご覧にな0対処してください。 

フィーダー線は同軸ケーブルよ0わ雑音電波などの影響を受け 
やすいため、信号び装化します。お買い上げ店などにご相談く 
ださい。 


衛星アンテナか5録画機器を経由して本機の BS /1 10度 CS IF 入 
力端子につなびないでください。110度 CS デジタルを受信でき 
ないことびあります。 




フイーダー 線 
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電源コードをつなぐ 


すべての接続び終わってから、電源コードをコン 
セントにつなざます。 



ごミ主意 


DVD レコーダーなどの他機器をつなぐとさわ、すべての接続び終 
ねってか5、電源コードをコンセントにつないでください。 


M テレビを見るために準備する 
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1 . 2.3 


7 ルチリモコンを準備ずる 


お買い上げ後初めて本機の電源を入れると、お使 
いになるために必要な設定び順番に表示されます。 

• マルチリモコン登録 
• かんたん初期設定 (が 22ぺージ） 

• かんたん機能設定 (が 25ぺージ） 

まず、付属のマルチ U モコンを登録してください。 
付属のマルチリモコンは、テレビ本体に登録しな 
いと使用でさません。 




品 


な 


戻るボタン 


) 


ふたを 

開ける 


TV ボタン 


1 マルチリモコンに電池を入れる。 

必ずイラストのよラに©極側か6電池 
を入れてください。無理に入れたり逆 
つまみを押しなが5、 に入れたりずると、ショートの原因に 

ふたを上ばてください。なり、発熱ずることがありまず。 




本体の電源を入れる。 

〇主電源スイツチが「入」 （•) である 
ことを確認ずる。 

©電源スイッチを1回巧ず。 




マルチ U モコン登録画面び表示されまず。 

マルチリモコンのふたの中の&を押しなび5、 
煩る)を押し続ける。 

さ8かんたん初期設をーマルチリモコン登録 


でルチリモコンを登 S しまず。 

g 巧ずるマルチリモコンの [ TV ] を巧しなび6 [戻る]を巧しなけてください。 
マルチリモコンには1台のテレビを臣をできます。 a 巧のテレビは臣定できまはん。 



「登録を完了しました。」と表示されまず。 
引き続き[かんたん初期設定] (<^22 ページ)を行つ 
て < ださい。 


[登録しない]を選んだ場合は、必要によりあとで再登録してく 
ださい。再登録のときは、本体のボタン(が159ページ）でホー 
ムメニューか5を(設定)^：?3(かんたん設定）^[マルチリモコ 
ン登録]の順に選んでください。 


陋マークの付いた機器のみ登録や操作でさます。登録方法につ 
いて詳し<は、別冊の「ブラビアリンク接続•設定ガイド」や登 
録 する 機器の取扱説明書、またはが58ページをご覧くださし、。 


■テレビを見るために準備する 
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1 . 2.3 


かんたん初期設定をずる 


4地上アナ□グの受信設定をずる（画面 4〜7)。 


ナ□グ 

受信設定開始 

[アナ□グ放送の設定をする]を選ん 
で < ださい。 

[デジタル放送の設定をする]を選ぶ 
と、地上アナ□グの設定をせずに、 
地上デジタルの受信設定に進みます。 

画面5 

[オート]は、受信地域を選んで登録 

チャンネルの 

でをます。チャンネルスキャンしな 

登録ち法を選ぶ 

いので、かんたんにチャンネル登録 
でをます。 

[スキャン]は、下記のよラなときに 
選んでください。 

• 隣接地域の放送ち受信したいとを 
• ケーブルテレビに ATV ) のとき 
• 受信地域びわからないとを 
受信地域について詳し<は、「地域別 
チヤンネル表」（が 134 ぺージ）をご 
覧ください。 

画面6 

お住まいの地域と放送局びある地巧 

放送局の地域を 

とで異なる場合びあります。お住ま 

設定ずる 

いの地域で一般的とされている放送 
局所在地を選んで < ださい。 

画面7 

登録されたチャンネルを手動で修 

登録チャンネル 
をお認ずる 

正することちでをます。 


地上アナ□ク、地上 ’ BS ’1 10度 CS デジタルの受信 
設定は、[かんたん初期設定]で一度にでさます。 
画面のメッセージに従い、マルチ U モコンで設定 


fS 

\ — * 一■►で項目や 
\設定を選ぶ。 

づ 


^ - ミ夫定ボタンで選んだ 

項目や設定を確定ずる。 

かんたん初期設定を始める（画面 1 ) 。 

画面 1 

かんたん巧期 
設定開始 

表示されたメッセージをよくお読 
みになり、 ♦を押して、画面に従つ 
て設定してください。 

画質モードを設定ずる(画面 2)。 

画面 2 

画質 モー ド設定 

お好みの明るさ、画質に設定しま 
す。ここで設定した画質モードはさ 
放送と入力で共通になります。画質 
モードについては、@68ぺージを 
ご覧ください。 

人感センサーを設定ずる(画面 3)。 

画面 3 

人感 センサー 設 
定 

[人感センサーを有効にする]を選ぶ 
と、人の動をを感知して自動的に消 
画になつた D 、 スタンノ（イになりま 
す。また消画になるまでの設定時間 
を変更することをでをます。 

[人感センサーを有効にしない]を 
選ぶと人感センサー機能は働をま 
せん。 

[人感センサー]については、が80 
ページをご覧ください。 


22 


テレビを見るために準備する 


7 郵便番号の設定をずる（画面 15)。 

画面 15 データ放送で天気予報などの地域 

郵便を号を 密着の情報を受信するために設定 

設定する します。 

8 現在時刻の設定をずる(画面16)。 

画面 16 デジタル放送受信中に自動で時刻 

現在時刻を設定 を取得しなかったときに、手動で設 
ずる 定します。 

デジタル放送を受信するとをはこ 
の設定は不要です。 

9 かんたん初期設定を終了ずる(画面 17)。 

画面 17 設定した放送を見ることびでさる 

かんたん よラになります。 

巧期設定終了 

引き続き、より便利な機能設定を行ラときは、[今 
すぐ設定をはじめる]を選んで、かんたん機能設定 
を始めます(が25ページ)。 

あとで、かんたん機能設定を巧ラときは、[今は設 
定しない]を選びます。 

地上デジタルのチャンネルを今まで見ていた地上 
アナ□グのチャンネルと同じ数字ボタンに割り当 
てたいときは、が24ページをご覧ください。 

マンションなどの共同受信システムの 
場合は 

旧 S / CS : 衛星アンテナ設定]を[切]にしてください。 
ホームメこューからを感定) 一* V (アンテナ設定） 
一 [ BS / CS ： 衛星アンテナ設定]一[切]の順に選ぶ。 

かんたん巧巧設定をあとでやり直すには 

引越しなどでお住まいの地域び変わったとさや地 
上デジタル放送び開始されたとさは、かんたん初 
期設定をやり直してください。 

ホームメニューからを(設定) 一: fa (かんたん設定) 
^访、んたん初期設定]を選び、手順！〜9 (が22 
ページ)を行ラ。 


5 地上デジタルの受信設定をずる(画面8〜12)。 


票 t 鍾送 

受信を選択ずる 

[デジタル放送の設定をする]を選ん 
で < ださい。 

[終了する]を選ぶと、デジタル放送 
の設定をせずに、かんたん初期設定 
を終了します。現在時刻び設定され 
ていない場合には、現在時刻を設定 
してから終了することもできます。 

域を設定 

ずる 

お住まいの地域のチャンネル設定 
のために必要です。 

画面 10 
地上デジタル 
受信設定開始 

[地上デジタル放送の設定をする]を 
選んでください。 

旧 S • CS 放送の設定をする]を選ぶと、 
地上デジタルの設定をせずに、 BS - 
110 度 CS デジタルの受信設定に進 
みます。 

画面 11 

チャンネルの 

登録ち法を還ぶ 

[オート]は、受信地域を選んで登録 
でをます。 

[スキャン]は、下記のよラなとさに 
選んでください。 

• 初めてチャンネルを登録するとを 
• 隣接地域の放送も受信したいとを 
• 視聴する地上アナ□グ放送局の地 
域を選んでいないとを 
• ケーブルテレビに ATV ) のとき 
• 放送局び増えたとを 
• 受信地域びわからないとを 

画面 12 

登録チャンネル 
を確認する 

[スキャン]を選んだとさは、地上デ 
ジタルで受信でをるチャンネルび 
表示されます。 

BS-n 0 度 CS デジタルの受信設定をずる 
姻面 13 〜 14)。 

画面 13 
衛星受信設定 
開始 

旧 s-cs 衛星アンテナレベルを確認 
する]を選んでください。 

度 P 便番号の設定をする]を選ぶと、 
BS -11 0 度 CS デジタルの受信設定を 
せずに、郵便番号設定に進みます。 

画面 14 

アンテナレベル 
を確詔ずる 

アンテナレベルを確認しなびら、衛 
星アンテナの向をを調整します。で 
をるだけ最大値に近くなるよラに 
調整して < ださい。 


次のぺージにつづく => 


テレビを見るために準備する 
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4 お好みナビを設定ずる。 


画面4 

お好みナビ設定 

おすすめの番組をアイコンでお知 
らせします。お好みナビについて 
は、^^45、81ページをご覧ください。 

かんたん機能設定を終了ずる。 

画面5 

テレビを快適に使ラための設定が 

かんたん機能設 

でさました。 

定終了 

これで、かんたん設定はすべて終了 


です。 


1 . 2.3 


—■マ P ■ ■ 


より使いやすく、より便利な機能のために設定を 
行います。画面の y ッセージに従い、マルチ U モ 
コンで設定してください。 


** ♦■►で項目や 

設定を選ぶ。 



ミ夫定ボタンで選んだ 
項目や設定を確定ずる。 


かんたん機能設定を始める。 


画面1 

かんたん機能 
設定開始 

表示されたメッセージをよくお読 
みになり、■►を押して、画面に従つ 
て設定してください。 

高速起動設定をずる。 

画面2 

高速起動設定 

マルチ U モコンで電源を入れたとを 
に、テレビを早く起動でをるように 
なります。[高速起動]については、 
@86ページをご覧ください。 

お知らせタイトルを設定ずる。 

画面3 
おが16せ 
タイトル設定 

デジタル放送で選局したとさに、選 
局先のチャンネルま号や現在放送 
されているま組のタイトルなどの 
情報を画面中央に表示します。[お 
知らせタイトル]については、 原19 
ページをご覧ください。 


ごを意 


高速起動設定で[入]に設定すると、電源スタンバイ中の消費電力 
び上びりますので、ごま意ください。 



テレビを見るために準備する 


る 

を 
定 
設 
能 

feE 

煤 
ん 
た 
ん 
か 
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デジタルチューナーのない録画機器を 
つなぐ 


アナ□グチューナー内蔵の録画機器で録画をする場合は、1;!下のとおりつなぐと本機で録画予約設定でき 
ます。デジタルチューナー内蔵の録画機器をお持ちのかたは、録画機器側で録画予約設定してください。 

この接続を巧奨する映像機器 

ビデオデッキや DVD レコーダーなどのアナ□グチューナー録画機器 



映像•音青信号の流れ 


〇本機の映像を録画ずるための接続 

デジタル放をのテレビ放をを録画(が103ページ)するため 
の接続です。 


つなぐ機器の後面 


□ 映像•音声ケーブル 

(別売り: VMC -830 S など) 


且 HDMI ケーブル 

(別売り： DIJ ：- HD 30 など) 



园固園 


ち一音宙一左 巧巧 

1®®® 


SIRS 


爆獲)獲) 




且つないだ機器の映像を本機で再生ずるための接続 

HDMI 端子びない録画機器のときは、费28ぺージをご覧く 
ださい。 


ちよつと一 


• つなぐ機器の取扱説明書わあわせてご覧ください。 

• DVD レコーダーなどの他機器をつなぐときを、すべての接続び 
終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。 

• 本徽ま、録画防止機能（コピープ□テクシヨン)び付いています。 
そのため、番組によっては、正常な画像で録画でをなかった0、 
録画したちのを正常な画像で再生でさなかったりすることびあ 
ります。また、本機の映像信号を、録画機器を経由して外部モ 
ニターに出力すると、録画防止機能のため画像び乱れる場合び 
あります。その場合、本機の映像出力端子か5外部モニターに 
直接接続してください。 


• HDMI 端モのない機器をビデオ1入力につないだときは、[ビデオ 
1出力設妇を[ビデオ1出力なし]にしてください (^82 ぺージ)。 

• アンテナの接続については8ページをご覧ください。 


% 




■他機器をっなぐ 
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本機で再生ずるために録画/再生機器 
をつなぐ 

録画/再生機器にある映像端テと音声端テに応じて、下のいずれかのケーブルでつないでください。 



別売0 

0 HDMI ケープルり本） 

— 


ソニー製の High Speed HDMI ケーブルをご使用くださし、。 

(推奨: D に- HD シリーズ2008年12月現在） 

市販の HDMI ケーブルの中には、取り付け5れないものちありますのでご 
ミち意ください。 

HDMI 機器制御に対応したオーディオ機器をつないだとさは、光デジタル 
接続ケーブルで音声の接続ちしてください(が30ページ)。 


別売り 

© D 映像ケースレ (1 本） 

こ （D 

©音芦ケーブル (1 本） 


別売り 

© S 映像ケ—スレ (1 本） 
ea 音声ケーブル (1 本） 


別売り 

0映像•音声ケーブル (1 本） 


M 他機器をつなぐ 
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映巧' 



ブラビアリンクを使ラとをは、別冊の r ブラビア 
リンク接続•設定ガイド」をご覧ください。 



録画/再生機器 I g [ a ] g 



映像•音声信号の流れ 


他機器をつなぐ 













オーディオ機器をつなぐ 


光デジタル音声入力端テを持つ AV アンプや、ホームシアター機器などをつなざます。 



(別売り： POC -30 A など) 

音声信号の流れ 


ごミ主意 


• つなぐ機器の取扱説明書わあわせてご覧ください。 

• HDMI 機器制御に対応したオーディオ機器をつなぐときは、 
HDMI ケーブル(受28ぺージ)と光デジタル接続ケーブルの両方 
での接続び必要です。 

• 光デジタル音声出力端テにつなぐオーディオ機器び対応してい 
る音声信号に合わせて、[光音声出力設定](が72ページ)を設定 
して < ださい。 


B 他機器をつなぐ 
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パソコン ( PC ) をつなぐ 


本機を別売りのディスプレイケースレでパソコンにつなぐと、本機の画面にパソコンの画面を映し出せま 
す。また、別売りの音声ケーブルをつなぐと、本機のスピーカーでパソコンの音声を楽しめます。 



音声は PC 入力の音声入力端モにつないで<だ 
映像.音声信号の流れ さい。音芦入力端テは HDMI1 入力のみに対応 

していまず（が164ベージ)。 


ごま意^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


パソコンの取扱説明書をあわせてご覧ください。 • 対応信号については、 t^147 ページをご覧ください。 

• パソコンの画像を見るための操作については「パソコン （PC) の 
画像をテレビに映す」（度63ページ)をご覧ください。 


■他機器をっなぐ 
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本機ででまること 


快適な操作性 


ホームメニユ —— " XMB " (ク□スメデイアバー） が 34 ページ 

放送やつないだ機器を快適に楽しめる！ 
























デジタル放送でできる便利な機能 


お巧みナビ 皆45ぺージ 

おすすめの番組を自動でお知らせ 



つないだ機器を楽しむ 


番組子画面 磨 "47 ページ 

放送とつないだ機器の映像を同時に視聴 


イベントリレー が123ぺージ 

違ラチヤンネルで放送を継続ずるとさに自動で 

で己口 

度局 



PC 画像視聴 が63ぺージ 

パソコンをつないでテレビでチェック 








































ホームゾニユ-覧 



設定 フオト ミュージック ビデオ 地上 


(65 ベージ） （98 ベージ） （98 ベージ） （98、103ベージ） （40 ベージ) 















CS テレビ ch 


基本的なほいかた 









かんたんな 7 ルチリモコン操作 


マルチ U モコンはあらかじめ登録しておいてください（が21ページ)。 


—ムボタンー操作や設定すベての r 乂〇 aj 


放送を見たり、録画予約したり、お好みの設定に変更したりなど本機でできることの入り□となるのび、 
ホー し^ 乂ニコ~ 一です。 


を押ず。 


ホームメニューび 表示され ます。 



n け 


011 

012 


坪 
022 
041 
〇已1 


Of 区 P 。 媒 


1典の: 

■ぶ 


IP テレビ午前 10:00-10:20 


2 ♦■►を押して、カテゴリーを選ぶ。 

選んでいるチヤンネル 


♦♦を押して頂目を選んで、 
运)を押ず。 


ンボタンーそのとを r でまること J を表巧 


オプションを使えば、そのとさにでさる便利なことび表示されるので、通常の手順よりち早く操作でさます。 


1オプション)を押ず。 

オプションが表示されまず。 





♦♦を押して項目を選んで、 
运)を押ず。 


オプションの[項目の並び換え]を選んで設定すると、よく使5項 
目順に並べ S れます。 

この取扱説明書では、オプションででさることを、1；(下のマーク 
で紹介しています。 


ンででさること… 



基本的なほいかた 
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ボタン 1 つででさる、便利な操作でず。 


放送切換用ボタン- 

電源スタンバイ時に押せば、選ん 
だ放送で電源を入れ5れます。 


数字ボタン- 

電源スタンバイ時に押せば、選ん 
だチヤンネルで電源を入れ5れま 
す。[チヤンネルポン] 


队力切換》。区巧 \ z ^ [ bsH 臣司 I に電源3 

細面表冠） 
00 ^ 



igj 見て録 3 



嚇喔 © 
錢觀無; 


シアターボタン 

映画の視聴に適した映像に自動で 
設定します。 HDMI ケーブルで 
AV アンプとつないでいれば、ス 
ピーカー出力わ自動で切り換わり 
ます(が62ぺージ)。 

[シアターモード] 





消音ボタン ー~-- 

電源スタンバイ時に押せば、最小 
の音量で電源を入れ5れます。 
[消音ポン] 


- [dDj P^j— 



チヤンネル+/—ボタン 

電源スタンバイ時に押せば、最後 
に見ていたチヤンネルで電源を入 
れ5れます。 

メモボタン 

映像を止めたいとさに押せば、2 
画面になり止めた場面を表示でを 
ます。 


マルチ U モコンのボタンについては、 r 各部の名前」（が159ページ)ち)ご覧ください。 

























































本機で楽しめるが送について 


本機では、下のような放送び楽しめます。 




化上アナログが送 （従来のテレビ放送） 

従来の地上アナ□グ放送を引さ続さご覧いただけ 
ます。 

本機では、オートワイド機能を使って、横縦比4:3 
の映像をワイド画面に広げて違和感無く見ること 
びでさます。 

番組表や番組説明、番組検索、お好みナビ、録画予約などの機能 
は地上アナ□グ放送には対応していません。 


4:3 





テレビ放送 


## 


ミ^^^^^^^^^^^ 


デジタル放を 

デジタル放送の高画質 • 高音質で多彩な番組をご覧 
いただけます。デジタル八イビジョン放送やサラ 
ウンド音声のある番組では、臨場感あふれる映像- 
音声をお楽しみいただけます。 

本機では、番組表や検索機能を使って、デジタル 
放送のたくさんのチャンネルの中から簡単にお好 
みの番組を選べ、番組説明でち番組の詳しい情報 
ち)見ることびできます。 




化大イメージ 


化大イメージ 


アナログがをか6デジタルが送への巧巧 

地上デジタルは、関東、中京、近畿の兰大広域 
圏の一部地域で2003年12月より放送び開始さ 
れ、その他の県庁所在地は2006年末までに放送 
び開始されました。今後ち受信可能エ U アは順 
次拡大されます。地上アナ□グは2011年7月4に、 
BS アナ□グは2011年までに放送び終了するこ 
とび、国のち針としてミ央定されています。 

* 2008年12月現在の情報です。 


2000年 2003年 2006年 2011年 



地上デジタル放送 





地上アナ□グ放送 

2011年7月終了 





2000年 

12巧 

BS デジタル放送 





BS アナ□グ放送 

2011年までに終了 



基本的なほいかた 


































|g • hHM 

データがを 

デジタル放送のデータ放送をご覧いただけます。 
これまでは見るだけび主流だったテレビですび、 
簡単なマルチ U モコン操作でクイズやアンケート 
に参加して双ち向で楽しめます。また、テレビ蚕 
組に連動したデータ放送(連動データ放送）では蚕 
組に関連した情報や地域の情報などちご覧いただ 
けます。他に、データ放送のみを専門にしている 
独立データ放送びあります。 


つ "—夕/ 

ラジオ放送 



ラジオがを 

衛星放送のラジオ放送を楽しめます。 

本機では、通常のステレオ音声の番組でち、サラ 
ウンド機能を使って、ク U アで臨場感と迫力のあ 
る音声に再現してお聞きになれます。また消画機 
能を使って、映像を消して音声のみを楽しむこと 
わでさます（ラジオ放送は2008年12月現在、休止 
中です)。 


基本的なほいかた 
























テレビが送を見る 


あ S かじめかんたん初期設定をして <だをい (が 22ページ)。 


放送切換 用 



ボタン 


10 キー ボタン 


数字ボタン 

-- パーミ夫定 
ボタン 


チヤンネル 
+/—ボタン 


オプション 

ボタン 

ホームボタン 


番組表ボタン 


ホームメニユーか6チヤンネルを選ぶには 

1を押ず。 

2 ♦■►で見たい放送を選ぶ。 


012 

でに！ 卸’卸’百货 

回 
022 
041 
051 



地上アナ□グ4 
地上デジタル 


凹- 

BS デジタル 


凹 

CS デジタル 


* 地上アナ□グのみ非表示にでさます （ f ^78 ページ)。 

** で見たいチヤンネルを選んで、@)を押ず。 

** を押し続けると高速でスク□ールします。 


[ホーム;>< ニュー速度設定]び[モード 2] に設定されているとさは、 
手順3で**を押し続けてち、高速でスク□ールしません ( f ^86 ペー 
ジ）。 



テレビを見る 


40 





































































数をボタンでチヤンネルを選ぶには 

1 HI または胃、 m 、 I ■を押して、見 
たい放送を選ぶ。 

I —地上一 I 


医ナ□グ11野》ル||由 S ||[CS I 


2数字ボタンまたはチャンネル +/- ボタンを押し 
て、チヤンネルを選ぶ。 


® @③ 
@⑤ © 
@ @ ® 
風風風 局 


または 


数字ボタンに登録されてい 
るチヤンネルに切り換える。 


チヤンネル 



チャンネルを順送り 
で切り換える。 


10キー選局するには 

10キーボタンを押したあと、数字ボタンでチャンネル番号を入力 
して、最後に12ボタンを押します。 

例: 011 ch (デジタル放掛の場合 

-風一の一の一風. 

例: 37 ch (アナ□グ放送)の場合 

—風. 

巧をが付いているチヤンネルを還局ずるには 

他の巧域の放ちち受信で去る場合、重複するチャンネル番号を区 
別するために、補助的なま号(枝番)び付いています。 

けせ上デジタルのみ） 

例: 0112ホの場合 

—風一©—©—域.一© — 域. 


視聴しなびら現巧放送中のを組表を 
見る[現在番組表] 


デジタル放送を視聴しなが5、現在放送中の番組 
と]時間(内の番組を表示でさます。 

デジタル放送視聴中に、番組表)を押ず。 



視聴しなび6番組説明を見る 


1デジタル放送視聴中に、オプション)を押ず。 


2 ♦♦で[番組説明]を選んで、运)を押ず。 



Ji 


を6に詳しい説明が必要な場合は 
[詳細]を選ぶ。 


ちよ ごと一 


• 現在番組表は、ホーム;ニューでゴ(地上)または医む BS)、 固"’ 
に S) の列の呂(番組表•検索)か5選んでを表示でさます。 

• 現在番組表表示中に番組表ボタンを押すと、約1週間先までの 
番組表に切り換わ0ます(が49ページ)。 













お使いの状態により、表示されるオプションの項 
目は異なります。 

• ホームメニューでチヤンネル 選択 中 


項目 

でまること 

チヤンネル 

表示形式 

デジタル放送で同じ放送局の中に複数 
あるチヤンネルをすべて表示するよラ 
に設定でをます。 

番組検索 

ま組を検索でをます(が52ページ)。 

現在番組表 

放送中および1時間しソ内のま組を表示 
します(が41ぺージ)。 

番組表 

約1週間先までのま組を表示します 
(宙 "49 ページ)。 

麽局 

選んだチヤンネルに切り換えます。 

番組説明 

選んでいるチヤンネルで放送中の番組 
の番組説明を表示します ( c ^50 ページ)。 

•テレビ視聴中 

頂目 

でまること 

画質 

画質を調整でをます(@68ページ)。 

音質 

音質を調整でをます(@71ページ)。 

番組表 

約1週間先までのま組をま示します 
(が49ぺージ)。 

番組説明 

視聴しなびらま組説明を確認でをます 
(宙 "41 ぺージ)。 

2画面お术 

2画面で表术します ( c ^47 ページ)。 

アブ U キャスト 

インターネット上のアプ U を表示します 
(が94ぺージ)。 

人感センサー 

選んだ時間中に人の動をを感知しなかつ 
た場合に消画とな D 、 画面び消えて音声 
のみ出力されます(@80ぺージ)。 

モーション 

フ□- 

動をを滑らかにして映像の残像感を減ら 
します(@70ページ)。 


• 時刻情報の取得びでさるのは、デジタル放送のみです。ただし、 
ケーブルテレビに ATV) でデジタル放送を受信しているときは、 
時刻情報を取得でさないことびあります。 

• 一度時刻を取得すると、[時刻取得]の項目は表示されなくなり 
ます。ただし、本機の電源コードを抜いたり主電源スイッチで 
主電源を切ると、時刻情報は消去されますので、その場合はデ 
ジタル放送に切り換えて、時刻情報を取得して<ださい。時刻 
情報び取得でをないとさは、ち)(タイマー)の[現在時刻設定]を 
f 子ってください(が67ページ)。 
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スピーカー 出力 

テレビ スピーカー: 本機のスピーカーか 
ら音声び出ます。 

AV アンプ: 本機のスピーカーから音声 
び出なくなります。本機につないだオー 
ディオ機器のスピーカーで音声を聞く 
とさに選びます(が72ページ)。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

消費電力 

消費電力を設定でをます(が80ページ)。 

スリープタイマー 

時刻を設定して自動的に電源を切るこ 
とがでをます（■:^67ページ)。 

映像切換 

アングルなど、切 D 換えび可能な映像 
の場合に使えます（が123ぺージ)。 

データ 放送情報 

サーバー証明書一覧、ルート CA 証明書 
一覧、ブックマークー覧を表示します。 

時刻取得 

デジタル放送に切0換えて、時刻情報 
を取得します。 

項目の並び換え 

オプション項目の表示順を使いやすい 
よラに並べ換えられます。 

• 現在番組表表示中 

項目 

でまること 

を組情報取得 

表示中の放送のま組情報を取得します。 

チヤンネル 
表示形式 

デジタル放送で同じ放送局の中に複数 
あるチャンネルをすべて表示するよラ 
に設定でをます。 

サービス 切換 

ま組表の放送サービスを切り換えます。 

放送’ 2 切換 

ま組表の放送の種類を切 D 換えます。 

ジャンル色設定 

ま組表で表示される色にお好みのジャ 
ンルを割 D 当てられます。 

番組検索 

ま組を検索でをます（が52ページ)。 

拡大/縮か 

9チヤンネル、7チヤンネルまたは 

4チャンネル表示に切り換えます。 

番組表 

約1週間先までのま組を表示します 
(が49ページ)。 

麽局 

選んだチャンネルに切り換えます。 


*1 テレビ、ラジオ、 データび あります。 

*2 地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタルびあります。 


• ヘッドホンを本機につないでいて、音量+ /— ボタンでヘッド 
ホンの音量を調節できないときは、オプションの[へッドホン 
音量]で調節でさます。 

• 本機をインターネットにつないでいるとさにホームメニューに 
追加情報び表示されることびあります。追加情報を消したいと 
きは、オプションの[追加情報表示]を[切]にしてください 
(が95ぺージ)。 



見ているま組の詳細情幸民を 
連動 データで 楽 む 



連動 データ d 
ボタン 


パ*■►ミ 夫定 

ボタン 


カラーボタン 


戻るボタン 


番組と連動しているデータ放送を見ることびでさ 
ます。スポーツ中継を見ているとさに選手の成績 
を確認するなど、番組によってさまざまなデータ 
放送を楽しめます。また、郵便番号の設定をすれ 
ば(が76ページ)、天気などのお住まいの地域の情 
報を見ることびでさます。 

1デジタル放送視聴中に、 liii ) を押ず。 


連動データの画面に切り換わりまず。 
連動データ放送の例 



情報欄 


2 ♦♦♦■►や□.□.□.□(カラーボタン)、 
%(戻る）などを使って、画面に従って操作ずる。 


巧聴者参加型のデータが送を楽しむには 

自宅にいなびら、放送局とやり取り（双ち向通信) 
でさるので、クイズ番組に参加したりアンケート 
に答えたり、ショッピングしたりできます。 
電話回線(が88ぺージ)やネットワーク回線 
(が89ページ)の接続び必要です。 


ちよつと一 


データ放送では、本機につないだ電話回線を使って通信する場合 
びあります。通信中(消画/通信/タイマーランプびオレンジ色に 
点滅)は、電話機やファクシ S リなど同一回線上の通信機器は使え 
ません。また、電話料金びかかる場合びあります。 







































巧なデータが送/ラジオが送を 
楽しむ 



放送切換用 
ボタン 





戻るボタン 


♦一•►ミ夫定 

ボタン 


ホームボタン 


カラーボタン 


巧なデータ放送を楽しむ 


データのみを専門に扱っている放送サービスを楽 
しめます。 

1を押ず。 

2 ♦■►で見たい放送を選ぶ。 

3 ♦♦でデータ放送のチャンネルを選んで、毎)を押 
ず。 

巧立データ放送の例 


巳發 

( 苗をまま ） 


U- ブ«!スケジュール 


ヴ ポーター チヤンネル 


Bm 


怎 


)f •情巧 ) 〔•お問い合わは ）• 戻る】 


4 ♦♦♦■►や□.□.□.□(カラーボタン)、 
(戻る）などを使って、画面に従って操作ずる。 


ラジオが送を楽しむ 


衛星放送で流れるラジオです。映像を消して音声 
のみを楽しむことわでさます（消画が80ページ。 
ラジオ放送は2008年12月現在、休止中です)。 

1を押ず。 

2 ♦■►で聞きたい放送を選ぶ。 


♦♦でラジオ放送のチャンネルを選んで、毎)を押 
ず。 


テレビを見る 
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お巧みのま組を自動で巧 6 せる 
[お巧みナビ] 


よく見る番組のチャンネルや放送時間、ジャンル 
などの情報、登録されたキーワードをちとに、本 
機び自動でおすすめの番組を紹介します。 


巧聴中におすすめのま組び始まると宝は 

おすすめの番組び始まる（または放送中）といラお 
知らせを画面に表おします。おすすめの番組を見 
るとさは、下記の手順で操作してください。 

1お巧みナビアイコン表示中に、运)を押ず。 



お巧みナビ 
アイコン 

おずずめの番組の番組説明び表示され、番組名や 
おずずめの理由などを確認でさまず。 

お好みナビアイコンを消ずには 

(戻る）を巧ず。 

腿局]び選ばれていることを確認して、运)を押ず。 

おずずめの番組に切り換わりまず。 


ホームメニューや 番組表で確認するには 

おすすめの番組にはホームメニューや番組表など 
で★マークを付けてお知らせします。 


例:番組表の場合 


11/4( 义）午を1口日 



★(金色）:特に 

おずずめ 
★(銀色）:通常 


/ 長顔のむに度は 


10巧マ.=+«|| 1 

COMM ) 


がれ。996年ヴメ 
リカ) 


■£ sa ， 巧お 


お好みナビの機能を[入]または脚]に設定します。 

1 43^) 'を押ず。 

2 ♦■►でを馈定)を選ぶ。 


3 ♦♦で沁(お好みナビ•語句設定)を選んで、运)を 
押ず。 

4 ♦♦で[お好みナビ]を選んで、奠)を押ず。 

5 ♦♦で[入]または[切]を選んで、 （9 を押ず。 


ごを意 


• 録画実行中はお好みナビアイコンを表示しません。 

• 視聴予約または録画予約されている番組は、お好みナビアイコ 
ンを表71^しません。 

• 視聴予約または録画予約されている番組と放送時間び重複して 
いる番組は、お好みナビアイコンを表示しません。 



• おすすめ番組は、デジタル放送のテレビ番組のみでお知5せし 
ます。 

• 現在放送中の番組と、開始時刻び現在から1時間内で次に放 
送される番組び、おすすめ番組の対象にな0ます。 

• 学習情報び蓄積されるまで、おすすめ番組は表示されません。 

• 視聴中にお知5せび表示されるおすすめ番組は、おすすめ番組 
の中でも特におすすめの番組のみです。番組表などに★マーク 
び表示される番組をすべてお知らせするわけではありません。 


なのぺージにつヴ<=> 


お巧みナビ機能を入/切する 


お好みナビを使ラ 


テレビを見る 
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お好みナビの学留情報を消去する 


5 ♦■►で[はい]を選んで、毎)を押ず。 


おすすめ番組をお知らせするために蓄積したよく 
見る番組の情報を消去でさます(が81ページ)。 

1 r お好みナビ機能を入/切ずる J (が 45ぺージ)の 
手順！〜3を行う。 

2 ♦♦で[お好みナビ学習情報初期化]を選んで、食） 
を押ず。 

3 ♦■►で[はい]を選んで、爸)を押ず。 


お巧みナビで使ラキーワードを登録 
する 


あらかじめキーワードを登録すれば、番組のタイ 
トルや概要にキーワードび含まれた番組び自動で 
案内されます。登録でさる件数は最大で20件です。 

1 「お好みナビ機能を入/切ずる J (が45ぺージ)① 
手順1〜3を行う。 

2 ♦♦で[語句設定]を選んで、奠)を押ず。 

3 [新規に登録ずる]を選んで、运)を押ず。 

S お巧みナビ•語巧段を/語旬設を_ 

♦びつてし1る店巧は • お巧みナビで宙います。 

(谢規に g 巧する:！ ) 

ちし、 


6 [閉じる]び選ばれていることをお詔して、©を 
押ず。 

ま組説明の中にある語巧を登録するには 

番組説明にある語句を抜さ出して、キーワードと 
して登録することわでさます(が51ページ)。 


ンででさること • 


お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 

•お好みナビ•語な設定/語巧設定画面表示中 



頂目 


でまること 


お好みナビ登録/ 
お好みナビ登録解除 

選んでいる語句をお好みナビ ( @45 
ページ)で使ラキーワードとして登 
録します。すでに登録してあるとを 
は、登録を解除します。 

語巧編集 

選んでいる語句を編集でをます。ソ 
フトウエアキーボード（が53ペー 
ジ)で編集してください。 

語巧削除 

選んでいる語句を削除でをます。 



ソフトウェアキーボードび表示されまず。 

4 ソフトウェアキーボード (が 53ぺージ)で、語巧 
を入力ずる。 

語句の入力び終了ずると、「お好みナビ•語句設 
定/語句設定」画面に戻りまず。 

すでに[お好みナビ]び[入]に設定されているとさ 
は、手順5、6の操作は不要でず。 


テレビを見る 
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2 画面で見る[ま I 征モ画面] 


デジタル放送の番組とテレビにつないだ DVD やビ 
デオなどの映像を、2画面で表示して同時に見るこ 
とびでさます。 

(綱ぁ前) を押ず。 

デジタル放送視聴中:最後に見ていた外部入力の映像 
び、左画面に表示されまず。 

外部入力視聴中:最後に見ていたチヤンネルび、ち画 
面に表示されまず。 

外部入力画面 巧を画面 

ビデオや DVD の映像 放ち中の映像 


操作画面 

画面にかび表示され、音声び聞こえ 
マルチ U モコンで操作でさます。 

操作画面を切り換えるには 

マルチ U モコンで操作でさる画面を切り換えられ 
ます。 

♦または■►を押ず。 

画面の枠び移動しまず。 

* :左画面び操作画面になりまず。 

■►:ち画面び操作画面になりまず。 


操作画面で使えるマルチリモコンボタン 


ボタン 

でまること 

チヤンネル+ /—、 
数字、10キー 

チヤンネルを切り換えます。 

地上デジタル、 BS 、 
CS 

放送を切り換えます。 

入力切換 

入力を切り換えます。 

音声切換 

音声を切り換えます。 

音量+/-、消音 

音量を調節します。 


画面の大宝さをおえるには 

蒂望の大きさになるまで、♦または♦を押し続ける。 

押し続けるとさらに画面サイズび変わりまず。 

♦:操作画面び大さ<なり、非操作画面びルさ<なり 
よ9 〇 

♦:操作画面びルさ <なり、非操作画面び大さ < なり 
よ9 〇 


♦を巧しつづける 



圍 


♦を押しつづける 


m 


1画面表示に戻ずには 

*4 ■で1画面で表示したい方の画面を選んで、奠)を押 
ず。 

表示でをるが送と外部入力 


巧送とか部入力 

左画面 

も画面 

地上アナ□グ 

X 

X 

地上デジタル 

X 

〇 

BS デジタル 

X 

〇 

110度 CS デジタル 

X 

〇 

ビデオ1、2入力 

〇 

X 

コンポーネント入力 

〇 

X 

HDMI 1 〜3入力 

ぴ 

X 

PC 入力 

X 

X 


バソコン画像時、1 125(1080)/24p 時を除く。 


が 

心-一 




ごを意 


なのぺージにつヴ<=> 


テレビを見る 


ラジオ放送は音声のみ出力され、データ放送は表示でをません。 
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ンででさること… 


お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 


参2画面表示中 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


項目 

でまること 

1画面お术 

1画面表示に戻します 0 

スピーカー 出力 

テレビ スピーカー: 本機のスピーカー 
から音声び出ます。 

AV アンプ: 本機のスピーカーから音 
声び出なくなります。本機につない 
だオーディオ機器のスピーカーで 
音唐を聞くときに選びます（が72 
ページ)。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

項目の並び換え 

オプション項目の表示順を使いや 
すいよラに並べ換えられます。 
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S ま I 組表で見たいま I 組を巧ず 


地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタルの 
放送ごとに、放送局び送信する番組情報をちとに、 
番組表を見ることびでさます。また、ジャンルや 
キーワードで検索して番組を絞り込んで表示した 
り、番組を選んで予約したりでさます。 

デジタル放送視聴中に、 /( 番組表)を押ず。 

巧すたびに、現在番組表(が41ぺージ)^番組表^放 
送中の映像の順に切り換わりまず。 

例: BS デジタルの番組表の場合 



0 SB 〇巧ガ宙ル番巧説巧 CESa なお表示 巧了. 


白 百 

上記のま組はフィクションであり、実除の放を 
局での放送内容や実際の人物、巧名などとは関 
係ありません。 


因放送名 
回現在の日時 

因チヤンネル 

♦♦で左ちにスク□ールします。 

囚を組一覧 

♦♦♦♦でま組を還んで、 g3) を巧すと、選んだま組のま組説明 
(が50ページ)び表示されます。 

曰放送日時 

♦♦で上下にスク□ールしまず。 

B 操作ガイド表示欄 

ま組表を表示中にマルチ IJ モコンででさることをガイド表示 
します。 


マークの意ほ 

# :録画中のま組 
Qm ) :録画予約した番組 
〇(青）：視聴予約した番組 

* :おすすめ番組(が45ページ） 

〇 :ペイバービューなど有料番組 

▲ / 前の時間帯または巧の時間帯に続いてしぶ番組 
時刻表示欄1(ホ） ：録画予約び入っている時間帯 

番組表示欄1(グレー）：代表チャンネルのみを表示しているとさ 
省略されたチャンネルでは、別のま組 
を放ちしていることを示しています。 
省略されたチャンネルを表示するには、 
オプションの[チャンネル表示お式]で 
[すべて表を]を選んでください(:@50 
ページ)。 


他のがちのま組表を表示するには 


M または n 、№1を押ず。 


ま組表を拡大表示するには 

ろ を押ず。 

巧すたびに、9チヤンネル表示と7チヤンネル表示、 
4チヤ ンネ) レ表示び切り換わりまず。 


なのべージにつヴ<=> 


ちよつと一 


番組表は、ホームメニューで cjs (地上）またはが (BS)、 固 F に S) 
の列の呂(番組表' 検索)か S 選んでち表示でさます。 








の番組の容表术欄 

あ5すじや出演者、ジャンルなどの情報を表示します。1/2は 
2ぺージ中の1ページ目の意味です。 

且放送中の番組のとを 

曜局] 

選局します。 

[録画予約]/[録画停止] 

予約設定画面び表示されます(が104ページ)。番組説明に表 
示されている番組を録画中は録画を停止でさます。 

放送開始前の番組のとを 
[視聴予約]、[録画予約] 

予約設定画面び表示されます(が104ページ)。予約済みの番 
組のとをは予約を修正したり、削除でをます。 



• 番組説明は、ホーム^ニューでげ(地上)または区 f(BS)、 

Ilf に S) の列を選んでいるときに、オプションか5[番組説明] 
を選んでち表示でさます。 

• 番組説明は、視聴中に見ることびでさる簡単な番組説明 
ページ)で[詳細]を選んでち表示でさます。 




見たいを組を探す 




番組説明の中にある語巧を登録するには 

番組検索やお好みナビで使ラキーワードとなる語 
句を番組概要から抜さ出して登録でさます。 

1番組説明表示中に、オプション)を押ず。 

2 ♦♦で顧旬抽肚を選んで、运)を押ず。 

番組概要び表示されまず。 

3 ♦♦♦■►で登録したし、語句の開始夕字を選んで、 

毎)を押ず。 

選択文字表示ェ U アに還んだ文字び表示されまず。 


還巧女字 
表示ェリア 


4 ♦■►で登録したし儒句の最後の文字を選んで、 运） 
を押ず。 

5 ♦♦で障録]を選んで、毎)を押ず。 

語句び登録されまず。 

6 ♦■►で[はい]または[しル1え]を選んで、毎)を押ず。 

[はい]を遇ぶと、遇んだ語句びお好みナビで使ラ 
キーワードとして登録されまず。 

[いいえ]を還ぶと、語句としては登録されまずび、 
お好みナビでは使われません。 


信号表示画面を見るには 

デジタル放送の番組説明を表示中に I ~ I を押ず。 

番組説明に表示されている番組び持っている映像信 
号や音声信号の情報を見ることびでさまず。 


B [録画ち法] 

[シンク□録画]/[手動録画] 

ホームメニューの[録画方法]で設定した内容び表示されます 
(费81ページ）。 

[ネットワーク] 

ネットワークに接続(费89ページ）してし、て、ネットワーク録 
画に対応した録画機器びあれば選べます(受102ページ)。 

[HDMI 機器] 

HDMI ケーブルで接続していて(が28ぺージ)、 HDMI 録画に 
対応した録画機器びあれば選べます(が106ページ)。 

旧番組情報欄 

r 映像情報 J (费122ぺージ)、悟声情報 J (费122ぺージ)、「コ 
ピーコント□—ル K 録画や録音についての情報费125ページ)。 

マー クの意ほ 

百 :字幕放送(:@161ページ） 

〇 :テレビやラジオと連動しているデータ放を（が43ペー 
ジ） 

⑩マルチビュー放を(が123ぺージ） 

(23 :デジタル A イビジョン信号の5>(が122ぺージ） 

迈：標準テレビ信号⑩が122ぺージ） 

□a :視聴年齢制限付さま組(が86ページ） 

〇 :ペイバービュー ( PPV ) など有料番組 

:野球中継や季節ごとの番組(毎週/毎回に属さな 
いちの） 

瞬刘聞 :第2映像など複数の映像/音声信号びある番組 
機由お l / E 磯由 1 :放を事業ちとの契約び;きんでいるかど 
ラか 

他に放送局か日、番組の種類を表すマークび付いてくる場合 
びありまず。 LU 下はその一例です。 

□ :二か国語放ち(が122ページ） 

回：ステレオ放送（が122ページ） 

匡]:字幕放送(原161ぺージ） 

回：圧縮 B モードステレオ放送（が122ぺージ） 

因]:ニュース番組 
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見たいま組を巧す 






番組検索する 


1^^^^を押ず。 

2 ♦■►で番組を検索したし、放送を選ぶ。 

3 ♦♦で因(番組表.検索)を選んで、运)を押ず。 

4 ♦♦で € U 番組検索)を選んで、运)を押ず。 

5 ♦♦で[放送]や[サービス]、[時間帯]などの設定 
項目を選んで、运)を押ず。 


な里巧ち索 

己 S デジタル 

11 / 4 ( 义）午を 1 口 0 


1 ( 放を； 

BS デジタル 

)( ぉ索拥措つ 

サービス： すべて 

S をま巧： 含まない 

時田宙； すべての時田帯 

ジャンル： [括定しない] 

キーワード： [指をしな L リ 

キーワード： [指をしない] 

キーワード： [担をしな U] 

キーワー问さ索方,宅； すべてのキーワードをさむ 

C ずべて収肖） 

ジャンルまたはキーワードち段ましてか 5 、ち索を田おしてくださり。 



♦♦で設定頂目を選んで、运)を押ず。 

[ジャンル]または[キーワード]を設定ずる。 
ジャンル ： r ジャンルを設定ずるには」（がち記）を 
ご覧ください。 

キーワード： 「キーワードを設定ずるには」（が 53 
ページ)をご覧ください。 

♦♦で[キーワード検索方法]を選んで、运)を押ず。 
♦♦で設定項目を選んで、运)を押ず。 


10 ■►で[検索開始]を選んで、运)を押ず。 

検索された番組び放送開始時刻順に表示されまず。 


a ま組横お経果 BS デジタルテレビ 


11/4(义）午を1:00 


49«：のを追がヒットしました。 


C 今曰 巧な161 午を9:00ツアーでめぐる巧巧 B 産闲） ' 


巧日 巧5171 
口 141 
11/6ホ|1^^103 
供…2 
巧…1 
11/フを） W ?> 103 
口 141 
11/8吐）101 


午吊 i 0:00 ■■巧ウ^-苗■のま誦に旧る神岳 
午を6:30アカデ5-»待ま 
午前10:00 A イビジョン特篇 
午を0:30ステンドクラス！ I 庄 
午を任00 g 民は白をの女神をめざす 
午吊 M 0:00 R 異の宇を 
午を2:00 A リウッド映面をさび I 
午前江00ダイオウイカのま巧 


びして 


項目 

でまること 

放送 

放送の種類(地上デジタル、 BS デジタル、 
CS デジタル)を選びます。 

サービス 

放送サービス（すべて、テレビ、ラジオ、 
データ）を選びます。 

課金番組 

有料ま組を含むかどラかを設定します。 

時間帯 

放送時間帯を設定します。 

キーワード 
検索方法 

[すべてのキーワードを含む]または[いず 
れかのキーワードを含む]を選びます。 


ジャンルを設定するには 

1 r 番組検索ずる J の手順4のあとで、♦♦で[ジャン 
ル]を選んで、运)を押ず。 

2 ♦♦で[指定ずる]を選んで、©を押ず。 

3 ♦♦でジャンルを選んで、运)を押ず。 


Q. BS デジタルジャンル遲巧 


ジャンルを宙んで巧?を]して<ださし、。 
パレ サブジャンル 

-ス/巧ち ) すべて 

を時-総合 
天気 

巧ま-ドキュメント 
ほを.国を 
を方-市巧 
巧巧•国巧 
S 货 

巧な•さな 


スポーツ 

«»/ワイドシ3- 
ドラ7 
鈴 

バラエティ 
映画 

アニメ/特« 

ドキユメンタ U - 



4 ♦♦でサブジャンルを選んで、@を押ず C 


ま組巧索画面の[ジャンル]と[キーワード]はそれぞれ[キーワー 
ド]、[ジャンル]に変更でさまず。 

♦♦で[ジャンル]または[キーワー円を選んで、@を巧したあと 
で、♦を巧しまず。♦♦で変更でさるよ5になります。 


見たいを組を探す 
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文字を入力する必要があるとさに自動的に表おさ 
れます。 


A こラやさゆ5[1 ]ブつしよラ _ i I jii 

① 互] 凶回园齒 I 全/半角 I 霞国回圃囚圆〇 ひ6がな 

⑨ を]固囚回回 I 変換 I を至]固固回回〇カタカナ I 
，⑤司の两面间 I 確定 I あ可画 因责 I 

0 互固 回 因因 I 捕!] 除 I d ； 司回图回图 n 胃 貨 
⑥边因画阻 J 脚 r をクリア I ⑩な图也! I • 

⑩ 与虹因囚凶 Ul 阿" 旬*11。 1 mm 心 A 力で ■ 
| g 凹回因因 I 醉过 T pliISlj 曰に*止 ^ 

-息到毎©確定慰を削除：爲で字スわ切換 I I I 


ムムムも 


田フォーカス 
回力ーソル 
因編集用ボタン 

[を/半ち]: 英語や記号の全角、半角を切り換えます。 

[変換] :乂力した文字を漢字に変換します。 

[確定] :又字を確定します。 

[左削除] :カーソルの左側の文字を削除します。 

[全ク U ア]: 入力文字表示エ U アにある文字をすべて削除しま 
す。 

[♦]/[♦] :力ーソルを左もに移動しまず。 

囚入力で字表示エリア 

入力中の文字び表示されまず。 

白入力でさる文字の種類を変えて、ソフトウェアキーボードを 
表术します。 

r 全」または「半」び表示されているとさは、全角文字または半 
角文字のみ入力でさます。 

Q ◄/ ►マーク 

入力された文字び入力文字表示エ U アに表示しされないとさ 
に表示されます。カーソルを移動すると残りの文字び表示さ 
れます。 

囚マルチ U モコンの数字ボタンを巧すと、同じ数字の行にフォー 
カスび移動します。くり返し巧すとフォーカスび移動します。 

田文字ボタン 

文字や記号を入力します。 

D 操作ガイド表示欄 

ソフトウIアキーボードを表示中にマルチ IJ モコンででさる 
ことをガイド表示します。 

田[スぺース]ボタン 

スペース(空白）を入力しまず。 

因[中止]ボタン 

文字入力を中止して元の画面に戻0ます。入力文字表示エ IJ 
アに表示されている文字は設定されません。 

D [入力]ボタン 

入力した文字を®定してソフトウエアキーボードを消します。 


キーワードを設定するには 

1 r 番組検索ずる J (が 52ぺージ)の手順4のあとで、 
♦♦で[キーワード]を選んで、运)を押ず。 

2 ♦♦で[指定ずる]を選んで、运)を押ず。 

3 ♦♦でキーワードを選んで、运)を押ず。 


[新規に登録ずる]を遇んだときは、ソフトウェア 
キーボード(がち記）で、登録したい語句を入力 
して < ださい。 

お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 

参語句選択画面表示中 


項目 

でまること 

お好みナビ登録/ 
お好みナビ登録解除 

選んでいる語句をお好みナビ(が45 
ページ）で使ラキーワードとして登 
録します。すでに登録してあるとを 
は、登録を解除します。 

語巧編集 

選んでいる語句を編集でをます。ソ 
フトウェアキーボード（がち記）で 
編集してください。 

語巧削除 

選んでいる語巧を削除でをます。 



見たいま組を巧す 
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文宇や記号を入力するには 

例:検索でキーワード r 豊」を入力する場台 

1 r 驗且検索ずる J (が52ページ)の手順1〜4を行う。 

2 ♦♦で悼ーワード]を選んで、毎)を押ず。 

3 ♦♦で[指定ずる]を選んで、奠)を押ず。 

4 ♦♦で就規に登録ずる]を選んで、运)を押ず。 

ソフトウエアキーボードび表示されまず。 

5 ♦♦♦■►で[あ]を選んで、运)を押ず。 

入力文字表示ェ U アに r あ」と表示されまず。 



遇ばれているで字や I 頁目 


6 ♦♦♦■►で[い]を選んで、运)を押ず。 

入力文字表示エ U アに r あい」と表示されまず。 

7 ♦♦♦■►で[変換]を選んで、毎)を押ず。 

正しい文きび表おされたときは手順10に進んで 
<ださい。 

8懐蜘び選ばれていることを確認して、毎)を押ず。 

9 ♦♦で[藍]を選んで、运)を押ず。 

マ) レチ U モコンの数字ボタンで、文字の左側に表 
おされている数字を選ぶことちでさまず。 


10 ♦で腿赶を選んで、@を押ず。 

11♦♦♦■►で[入力]を選んで、 （0 を押ず。 

ソフトウてアキーボードび消えて、キーワー问こ 
r 藍」び表示されまず。 

入力した文字を削除するには 

入力文字表示エ U アに表示されている文字を削除 
でさます。 

例： r 高校野球の決勝戦」か日 r の」を削除する場合 
1♦♦♦■►で [♦] または[今]を選ぶ。 

2食)をくり返し押して、カーソルを削除ずる文字 
のち側に移動ずる。 

高校野球の I ミ夫勝戦 


3 ♦♦♦■►で[左削脚を選んで、运)を押ず。 
高校野球 I 決勝戦 


@々板巧定©在宇入力切を 


B 見たいを組を探す 


圍 


愛10ア哀巧を会抓 

①霞③®⑥霞⑦ 
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ソフ トウェアキーボー ドでほえる 
マルチ IJ モコンのボタン 

ソフトウエアキーボードを表示しているとさに、 
マルチ U モコンのボタンを使ったほラび携帯電話 
で入力するよラに簡単に操作でさることびありま 
す。 


ボタン 

でまること 

青 

「ひ6びな」入力、「カタカナ」入力のとをは 

入力した文字を漢字に変換します。 

[変換]ボタンと同じ働を。 

「半角英字」入力、 r 半角記号」入力のときは 

URL 定型文字列を表示します。 

ホ 

「ひ5びな」入力、「カタカナ」入力のとさは 

変換した文字を確定します。 

[確定]ボタンと同じ働を。 
r 英字」入力、 r 記号」入力のとをは 

全角文字と半角文字を切 D 換えます。 
[全/半角]ボタンと同じ働を。 

緑 

カーソルの左側の文字を削除します。 
[左削除]ボタンと同じ働を。 

黄 

入力でをる文字の種類を変えて、ソフト 
ウェアキーボードをま示します。 

の©⑤ 
④⑤ © 
@ ④ @ 
風域風. 

キーボードの文字ボタンの行の左端に表示 
されている数字を見て、数字ボタンで携帯 
電話のよラに文字を入力します。 

文字入力を中止して元の画面に戻 D ます。 
^ 入力文字表示エ1」ァに表示されている文字 

は設定されません。 

[中止]ボタンと同じ働を。 



見 

た 

い 

を 

組 

を 

探 

す 
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■ Q つないだ機器の映像を見る 


お6かじめ接続をして<ださい(が18、28ぺージ)。 
バソコジの画塚を見るには(が63ぺージ)。 

ホームメニューか6選ぶには 

1を押ず。 


2 ♦■►で旧(外部入力)を選ぶ。 



3 ♦♦で見たし、外部機器の入力を選んで、运)を押ず。 


〇« 

〇 

ビデオ1、2入力につないだ機器の映像 
に切 D 換わります。 


コンポーネント入力につないだ機器の 
映像に切り換わります。 

口 

HDMI 1 〜3入力につないだ機器の映像 
に切り換わります。 

□ 

PC 入力につないだパソコンの画像に切 
り換わります （ C ^63 ぺージ)。 


入力切換ボタンで切り換えるには 

1を押ず。 

2 0® をくり返し押して、入力を選ぶ。 



[スキップ設赶び[才ート]に設定されていて、 
機器をつないでいない入力は還べません 
(が57ベージ）。 



お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 


• つないだ機器の映像を視聴中 


項目 

でまること 

画賛 

画質を調整でをます(が68ページ)。 

音質 

音質を調整でをます(が71ページ)。 

2 画面お术 

2画面で表示します (@ H 7 ページ)。 

アプ U キヤスト 

インターネット上のアプ U を表示し 
ます(が94ぺージ)。 

人感センサー 

選んだ時間中に人の動をを感知し 
なかった場合に消画とな0、画面び 
消えて音声のみ出力されます(が80 
ページ)。 

モーションフ□一 

動をを滑らかにして映像の残像感 
を減らします(が70ぺージ)。 

スピーカー出力 

テレビスピーカー: 本機のスピーカー 
から音声び出ます。 

AV アンプ: 本機のスピーカーから音 
声び出なくなります。本機につない 
だオーディオ機器のスピーカーで 
音声を聞くときに選びます（が72 
ページ)。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

消費電力 

消費電力を設定でをます（が80ペー 
ジ)。 

ス U —プタイマー 

時刻を設定して自動的に電源を切 
ることがでさます（磨 *67 ページ)。 

時刻取得 

デジタル放送に切り換えて、時刻情 
報を取得します。 

接続機器操作， 

HDMI 機器を HDMI 1 〜3入力につ 
ないでいるときに、機器の操作メ 
ニューやオプション、 U ストなどを 
表示できます。機器操作は本機マル 
チ U モコンの*♦♦■►角)で行います 
が60ページ)。 

項目の並び換え 

オプション項目の表示順を使いや 
すいよラに並べ換えられます。 


* つないだ機器び HDMI 機器制御に対応していて、 HDMI 機器制 
御できるように設定されているあ、要びあります。 

また、つないだ機器び接続機器操作に対応している必要びあり 
ます。 
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つないだ機おの映像を見る 





入力切換を使いやす < する 
けートインプットスキップ設定] 


入力端テごとに接続状態に合わせて、入力切換操 
作を簡単にしたり、ホームメニュー表示をわかり 
やす < でさます。 

使わない入力に切り換わ6ないよラにする 
には 

1な^>を押ず。 

2 ♦■►でを馈定)を選ぶ。 

3 ♦♦で％！(列部入出力設定)を選んで、©を押ず。 

4 ♦♦でけートインプットスキップ設定]を選んで、 

(§) を押ず。 

5 ♦♦で設定したい入力を選んで、毎)を押ず。 

6 ♦■►で[スキップ設定]を選ぶ。 

7 ♦♦で[才ート]または[表示ずる]を選ぶ。 

才ート:機器をつないでいるか、または機器からの 
入力びあるかどうかを自動的に検出して、機器を 
つないでいる場合のみ、入力切換でさるよラにし 
ます。つないだ HDMI 機器によっては、機器の電 
源び入っていないと、認識でさないちのちありまず。 
表おずる:機器をつないでいなくてち、入力切換 
びでさまず。その場合、映像•音声は出ません。 

名前やアイコン表巧ををえるには 

例：ビデオ2入力に DVD —体型ビデオをつないだ 
ときに、名前を 「 DVD ’ VHS 」 に変更する場合 

1 「使わない入力に切り換わ5ないようにずるには J 
(が上記)の手順1〜4を行う。 

2 ♦♦で[〇ビデオ 2] を選んで、奠)を押ず。 

3 ♦■►で[表示名称]を選ぶ。 

手順2で [D PC ] を還んだときは、[表示名称]は 
選べません 。I 


4 ♦♦ で [DVD.VHS] を選んで、运 ) を押ず。 


S か巧入出力設定/才ートインプットスキップ設を 

入力ごとに入カスキップや表示ち巧を巧をします。 
入カ スキッを 衷おち巧 

0# ビデオ1 オート 

〇ビデオ2 オート 

a コンポーネント オート 
〇 HDMI1 表示ずる 

口 HDMI2 才ート 

口 HDMI3 才ート 拉定しない 


卜 DVD.VHS } - 

BCE レ g い A 

>腿しなぃ 
腿しなぃ 
腿しなぃ 


ホーム 
メニューで 
表示させたい 
名前を選ぶ 


5 \ 煩る ) を押ず。 


6 ♦■► で [ はい ] を選んで、运 ) を押ず。 
r 表示名称」変更後のホームメニュー 



変更していない 
ちの ( r ビデオ 1 J ) 

[設定しなし、]か6 
[ DVD . VHS ] へ 
変更したアイコン 
と名前 


アイコンの種類 


アイコン 


名前 


一. 

CATV 、 デジタルチューナー、デジタル 

CS チューナ~ 

PH 

ビデオデッキ 

〇 

DVD 、 ブルーレイディスク 

1=1 

HDD - DVD - VHS 、 DVD - VHS 、 HDD - 

DVD 

S 

HDD レコーダー 


AV アンプ 

1 H 1 

ホームシアター 


ゲーム 


ビデオカメラ 

の 

デジタルカメラ 

□ 

PC 


■っなぃだ機器の映！見る 


本機につなぐ機器(パソコンなど）やケーブルによっては、接続を 
正しく検出でをず、入力び選べないことびあります。その場合は[ス 
キップ設定]を[表示する]にしてくださし、。 
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あ S かじめ [ HDMI 機器制御設定]をしてください(が 82 ぺージ)。 


本機につないだブラビアリンク巧応 
機器を7ルチリモコンに登録する 


付属のマルチリモコンで、陋マークの付いた HDMI 
機器を操作でさます。あらかじめネット TV ボタンま 
たは録画機器ボタンに機器を登録してください。 

本機とマルチ U モコンとの登録ち法について詳し 
くは、が21ページをご覧ください。 


を力切 }!) I 內 □ グ in 朽か gnrBsinrcs ii 《電源 j 

( (シアタ^ 


mmm 

mmm 

mmm 


mMm. 


数字ボタン 



決定ボタン 


戻るボタン 


対応している機器 

機お 登録ずるマルチリモコンのボタン 


ブルーレイデイスク %mm 
レコーダー* ^ ~~ I 

A — ドデイスク 録画 f 器 

レコータ‘一 I ~ -I 

ム ，— し〜, ネ ! yhTV 

ネットワーク TV I n 

* 2007年9月し分降発売の ソニー 製対応機器。 

機巧を登録するには 

ネット TV ボタンと録画機器ボタンのそれぞれに、 

1つの機器を登録でさます。 

1登録したい機器の電源を入れる。 

登録する機器の電源を入れてか S 5分け内に登録してください。 

>ネット TV ーム■丄 録画お器 一 . 丄 。、 m ' * 、ィ , 

2 I ~ h または ! I を押しなか b 、 民る)を押し 
続ける。 

ーネット TV ボタンまたは録画機器ボタンのどち 
らか、機器を登録したいほうのボタンを巧し 
よ9 〇 

ーネット TV ボタンまたは録画機器ボタンび早く 
点滅した b 指を離して < ださい。 

ーマルチ U モコンを登録したい機器に近づけて 
操作してください。 

3登録したい機器に対応した数字ボタンを押ず。 

手順2で巧したネット TV ボタンまたは録画機器ボ 
タンび点なしまず。 


、ふた5 

機器 

巧字ボタン 

1開ける 

ブルーレイディスク 
レコーダー 

の 

ネット TW 録画 
機器ボタン 

八ードディスク 
レコーダー 

@ 


ネットワーク TV 

® 


4 (©を押ず。 



正しく登録されたとさは、ネット TV ボタンまたは 
録画機器ボタンび2回点滅して消なしまず。点な 
し続けている場合はをラー度@)を巧してください。 


別冊の「プラビア IJ ンク接続' 設定ガイド」や登録ずる機器の取扱説 
明書ちあわせてご覧ください。 


つないだ機器の映像を見る 
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マルチリモコンの登録を確認するには 

正しく登録でさた場合、接続した機器び操作でき 
ます。操作できない場合は、登録する機器の電源 
を入れてから5分経過してしまった可能性びあり 
ます。いったん登録する機器の電源を切り、「機器 
を登録するには」（が58ページ)の手順1から登録し 
直してください。 

機器登録したリモコンモードを切り換える 
には 

ブルーレイディスクレコーダーでは、リモコンの 
モード切換びできます。録画機器本体のリモコン 
モードを変更した場合は、下記に従って、本機の 
マルチ U モコンを登録し直してください。 

登録したボタンまたは 53) を押しなび5、リ 
モコンモードに対応した数字ボタンを押し続ける。 

確定ずると、登録したボタンび2回点滅しまず。 


y モコンモード 

数字ボタン 

BD 1 

の 

BD 2 

@ 

BD 3 

感 


あ百かじめ [HDMI 機器制脚設定]をしてください(@82ぺージ)。 


本機マルチリモコンでブラビアリン 
ク巧応機器を操作する 


ダイレクト操作 
ボタン 

機器選択と操作 
；><ニュー表示び 
でさるボタン 


ホームシアター 
ダイレクト操作 
ボタン 







シアター 



ネット TV 
ダイレクト操作 
ボタン 

録画機器 
ダイレクト操作 
ボタン 

つないだ機器 
操作時に使える 
ボタン④ 

つないだ機器 
操作時に使える 
ボタン® 


録画機器 
ダイレクト操作 
ボタン 

ふたを 
開ける 


つないだ機器 
操作時に使える 
ボタン⑥ 


機器選択ボタン 


■っなぃだ機器の映雪見る 
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巧応機器リストを表示するには 

1 ブラビアリンク対応機器に(がの映像視聴中に、 

を押ず。 

HDMI 1 〜3入力にっないだ HDMI 機器名び表示 
されます。 

2 ♦♦で機器名を選んで、毎)を押ず。 

選んだ機器の電源び入り、本機の入力び切り換わ 
りまず。 

ダイレクト操作するには 

VOD 、 U プレイ、見て録、予約する、見る、見て 
録停止ボタンは、ネット TV ボタンまたは録画機器 
ボタンに登録した(が58ぺージ)ブラビア U ンク巧 
応機器をダイレクトで操作します。詳しくは、「機 
器を操作でさるマルチ U モコンボタン」（がち記） 
をご覧ください。 

操作メニューか6操作するには 

ブラビアリンク対応機器の映像視聴中に、 

を押ず。 

視聴中の機器の操作メニューび表示されまず。 

♦ ♦**(0) で項目を遇んで操作しまず。 

機器選択ボタンを巧って操作するには 

本機のマルチ U モコンで直接再生操作などびでさ 
ます。 

1 ブラビアリンク対応機器の映像視聴中に、 f 马ま 
たは6を押ず。 

ブルー レイディスク レコーダー、 八ードディスク 
レコーダー 

録画機器ボタンを巧してください。 

ビデオカメラ 

TV ボタンを巧して < ださい。 

• ブラビア U ンクで操作できる機能は機器によって異なります。 

• リンクメニューボタンで操作メニューを表示でさるのは、2008 
年2月政降に発売のビデオカ方ラなどです。 

• ブラビア U ンク対応機器にっいて、詳しくは下記のホームぺ一 
ジをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/bravia/support/ 
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2 つないだ機器操作時に使えるボタン④〜⑥ 

(が 59ぺージ)で、機器を操作ずる。 

手順1で巧したボタンび点なずるとさのみ操作で 
さまず。 


機器を操作で宝るマルチリモコンボタン 


ボタン 

操作 

機器還択と操作メニュー表示ができるボタン 

リンクメニユー 

操作する機器を選んだ D 、 その機 
器の操作メニューを表示した D し 
ます。機器によって表示される内 
容は異なります。 

録画機器を操作できるボタン 

見て録 

視聴中に押すと、視聴しているま 
組を録画機器で録画します（地上 
アナ□グは録画でをません)。 

予約ずる 

録画機器の録画予約画面を表示し 
ます。 

リプレイ 

視聴中に押すと、八ードディスク 
レコーダーに入力び切 D 換わり、 
視聴している番組の少し前に戻り、 
停止します。（©で再生を始めます。 
(八ードディスクレコーダーのみ） 

見る 

録画機器の録画リストを表示しま 
す。 

見て録停止 

見て録実行中に押すと、録画を停 
止します。通常の録画や録画予約 
のとをは働をません。 

ネットワーク TV を操作でさるボタン 

VOD 

ネットワーク TV のビデオオンデマ 
ンドサービスの一覧を表示します。 

ホーム シアターを操作でをるボタン 

シアター 

シアターモード（が160ぺージ）に 
なり、 HDMI ケーブルで AV アンプ 
をつないでいれば、スピーカー出 
力び自動で切り換わります(@62 
ページ)。 


• 本機のマルチリモコンでは、機器によっては操作できない機能 
びあります。そのよラな場合には機器に付属のリモコンで操作 
して < ださい。 

• 本機のマルチ U モコンのボタンに対応する機能び機器に無い場 
合は、そのボタンは働きません。 


つないだ機器の映像を見る 


あ S かじめ [ HDMI 機器制御設赶をしてくだをし、(が 82 ぺージ)。 


機器還択ボタン 

ネット TV 、 

録画機器 、 TV 

あらかじめ機器を登録しておくと、 
ネット TV ボタンまたは録画機器ボ 
タンに登録した機器を操作できる 
よラになります。 TV ボタンを押す 
と、本機を操作できるようにな D 
ます。 

つないだ機器操作時に使えるボタン 

再生►-、 

一時停止 II 、 

停止 ■、 

ポップアップ*1/ 

メニュ ー 、 

トップ メニュ ー*1 

機器選択ボタンで選んだ機器を操 
作します。再生操作、 メニュー 表 
示びでをます。 

字幕、音声切換、 
画面表示、番組表 

機器選択ボタンで選んだ機器を操 
作します。 

♦♦♦♦@、ホ ー ム、 
オプション、戻る、 
カラーボタン(青、 
ホ、緑、黄） 

機器選択ボタンで選んだ機器を操 
作します。 メニュー 操作や項目選 
択などびでをます。 


ホ1録画機器ボタンにブルーレイディスクレコーダーを登録したと 
をのみ操作でをます。 


ブラビア U ンク巧応機器など H DM I 
機器制御びでをる機器を操作する 


HDMI 1 〜3入力端テに HDMI 機器制御びできる機 
器をつないでいるとさは、ホームメニューの它](外 
部入力)の列に機器名び表示され、下記の操作びで 
きます。本機とつないだ機器ともに電源び入って 
いる状態で行ってください。 

ブルーレイディスクレコーダー/ 

DVD プレーヤーなどのとをは 

八ードデイスクレコーダーやネットワーク TV など 
でむ同様に操作でさます。 


操作 

でまること 

本機で、ホーム 
メニューの它](が 
部入力)か SHDMI 
機器を還ぶ 

HDMI 機器の電源び入り、本機の入 
力び切り換わります。 

HDMI 機器で再生を 
始める 

本機の電源び入 D 、 再生映像び表示 
されます。 

本機の電源を切る 

HDMI 機器も設定していれば連動し 
て電源び切れます。 


*2 電源を切るとをは、 U モコンで操作してください。 



ご 

な 

い 


傑 

你 

巧 

の 

映 

像 

を 

見 

る 



ごを意 


• HDMI1 〜3入力につないだ機器を操作するには、つないだ機 
器び HDMI 機器制御に対応していて、 HDMI 機器制御びできる 
よラに設定されている必要びあります。 

• HDMI 機器によっては、本機の電源を切っても連動して切れな 
いことびあります。 



• 次のボタンを押すと、本機を操作できるようにな0ます。 

数宇ボタン、チャンネル+/— ボタン、アプ U キャストボタン、 
地上アナ□グボタン、地上デジタルボタン、 BS ボタン、 CS ボ 
タン、2画面表示ボタン、入力切換ボタン 
• HDMI 機器の電源を切ると、最後に見ていたチャンネルに切り 
換わる可能性びあります。 


61 





AV アンプの電源を 音声び AV アンプから出力されてい 

切るるときは、本機の スピーカーから 
の出力に切 D 換わ D ます。 

音量調節:本機‘ 3 


*1 ミ肖音ボタンでテレビの電源を入れたとさは、 AV アンプの電源 
は入りません。 

*2 AV アンプを本機の光デジタル音声出力につなぐ必要びありま 
す（が30ぺージ)。 

*3 本機マルチ U モコンの音量+/— ボタン、消音ボタンで音量を 
調節でさる機器です。 

*4 電源を切るとさは、I」モコンで操作してください。 


ビデオカメラのとをは 


操作 

でまること 

ビデオカメラの電源 
を入れる、電源の入つ 
たビデオカメラをつ 

なぐ 

本機の電源び入ったあとで、入力 
び切り換わり、ビデオカメラの操 
作メニューび表示されます。 

本機の電源を切る w 

ビデオカメラち連動して電源び切 
れます。 

本機マルチリモコンの 
リンクメニユーボタン 
を巧す 

ビデオカメラの操作メニューび表 
示され、本機のマルチリモコンで 
操作でをます。本機のオプション 
で[接続機器操作]から[メニュー] 
を選んでち、ビデオカメラの操作 
メニューを表示でをます。 


*5 電源を切るとさは、リモコンで操作してくださし、。 


AV アンプのと宝は 


操作 

でまること 

本機の電源を入れる W 

前回電源を切ったとさに、音声び 
AV アンプから出力されていれば、 
AV アンプの電源び入り、本機の音 
声び AV アンプからの出力に切り換 
ねります‘2。 

音量調節: AV アンプ’ 3 

本機で、オプション 
の[スピーカー出力] 

を [ AV アンプ]に 
切り換える 

AV アンプの電源び入り、本機の音 
声び AV アンプからの出力に切り換 
ねります‘2。 

AV アンプにつないだ録画機器など 
の映像を本機で視聴しているとを 
は、録画機器の音声び AV アンプか 
ら出力されます。 

音量調節: AV アンプ’ 3 

AV アンプの電源を 
入れる 

本機の電源び入っていれば、本機 
の音声び AV アンプからの出力に切 
り換わります"。 

AV アンプにつないだ録画機器など 
の映像を本機で視聴しているとを 
は、録画機器の音声び AV アンプか 
ら出力されます。 

音量調節: AV アンプ’ 3 

本機の電源を切る’ 4 

AV アンプの電源び切れます。 

AV アンプにつないだ録画機器ち設 
定をしていれば連動して電源び切 
れます。 

本機で、オプションの 
[スピーカー出力]を 
[テレビスピーカー]に 
切り換える 

音声び本機のスピーカーからの出 
力に切り換わ D ます。 

音量調節:本機 


ごミ主意 


• AV アンプはホーム;ニューの它](外部入力）からは選べません。 
• リンクメニューボタンで操作;ニューを表示でをるのは、2008 
年2月政降に発売のビデオカ;ラなどです。 



• 2008年3月降に発売のソニー製ホームシアター機器の場合は、 
番組のジャンルに合わせて自動で音声効果び変わります。 

• ビデオカ;ラの電源を切ると、最後に見ていたチャンネルに切 
り換わる可能性びあります。 


B 0ないだ機器の映像を見る 
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■El パソコン ( PC ) の画像をテレビ 
に映ず 


バソコジを接続してください(皮31ぺージ)。 
巧広:入力信号については(@147ぺージ)。 


を押ず。 


♦■►で它1(外部入力)を選ぶ。 


♦♦で g ( PC ) または o ( HDMI ) を選んで、运) 
を押ず。 


□ 

PC 入力につないだパソコンの画像に切 
り換わります。 

口 

HDMI 1 〜3入力につないだパソコンの 
画像に切り換わります。 


パソコンの画像を表示中に、を押^ 

最後に選んでいたチヤンネ j レびモ画面に表3 


パソコンの画面 


放送画面 

パ*•►で移動 


] 画面表示に戻すには、わラー度2画面表 
を押して < ださい。 




パソコンやケーブルによっては、接続を正しく検出でさず、入力 
び選べないことびあります。その場合は[オートインプットスキッ 
プ設定]の[スキップ設定]を[表示する]にして < ださい(が57ペー 
ジ)。 


ちよつと一 


パソコン側で外部出力設定をしてください。詳し<は、パソコ 
ンの取扱説明書をご覧 < ださし、。 

音量の調節は、パソコン側でち行ってください。 

放送画面のチャンネルや放送は切0換え5れます。ただし、録 
画実行中は録画番組しか視聴でさません。 

地上アナ□グ放送は子画面に表示されません。 


デジタル放送のを組を画面に表示 
する 



つないだ機器の映像を見る 
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お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 


参パソコン①画像を表示中 



ご 

な 

い 


m 

你 

器 

の 

映 

像 

を 

見 

る 


項目 

でまること 

画質 

画質を調整でをます（@68ページ)。 

音質 

音質を調整でをます（が71ページ)。 

2画面お术 

放送中の映像を2画面で表示します 
(が63ぺージ)。 

スピーカー出力 

テレビスピーカー:本機のスピーカーか 
ら音声び出ます。 

AV アンプ:本機のスピーカーから音声 
び出なくなります。本機につないだオー 
ディオ機器のスピーカーで音声を聞< 
とさに選びます（@72ページ)。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

画面モード 

画面モードを調整でをます(@74ページ)。 

接続機器操作， 

HDMI 機器を HDMI 1 〜3入力につない 
でいるときに、機器の操作メニューや才 
プション、 U ストなどを表示でをます。 
機器操作は本機マルチ U モコンのパ ♦♦ 
角)で行います。 

項目の並び換え 

オプション項目の表示順を使いやすい 
よラに並べ換えられます。 


* つないだ機器び HDMI 機器制御に対応していて、 HDMI 機器制 
御でさるよ5に設定されている必要びありまず。 

また、つないだ機器び接続機器操作に対応している必要びあり 
ます。 


• 2画面表示中 


頂目 

でまること 

1画面お术 

1画面表示に戻します。 

スピーカー出力 

テレビスピーカー:本機のスピーカー 
から音声び出ます。 

AV アンプ:本機のスピーカーから音声 
び出なくな D ます。本機につないだ 
オーディオ機器のスピーカーで音声を 
聞くとさに選びます（が72ページ)。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でさます。 

音声還択 

音声を聞<画面を切り換えられます。 

項目の並び換え 

オプション項目の表示順を使いやすい 
よラに並べ換えられます。 
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本機の設定を変更ずる 


設定画面でチャンネルや画質、音質などのさまさ 
まな設定びでさます。 

1を押ず。 

2 ♦■►でを馈定)を選ぶ。 


3 ♦♦で設定したい項目を選んで、毎)を押ず。 


を設定項目の詳細については、下記の「設定カテゴ 
U —一覧」に記載されているページをご覧ください。 


設定カテゴリ ーー 覽 


アイコン 

説明 

〇 

お問い合わせ先び表示されます。 


お知らせ(煩 *66 ぺージ） 

本機や放送局からのメールやボード、 
ペイパービュー購入概算額などを確認 
でをます。 

% 

タイマー(が67ページ） 

オンタイマー（自動で電源を入れる）や 
ス U —プタイマー（自動で電源を切る） 
などの時刻の設定びでをます。 

お 

画質•映像設定(が68ページ） 

画質や映像に関わる設定びでをます。 

み） 

音質•音声設定(が71ページ） 

音質や音声に関わる設定びでをます。 

123 

画面モード（适73ページ） 

画面のサイズや横縦比などの調整、パ 
ソコン画像の画調整びでをます。 



アンテナ設定 ( c ^75 ページ） 

放送ごとにアンテナレベルを確認した 
り、衛星アンテナの電源を設定したり 

でさます。 

だ 

放送受信設定(が76ページ） 

地域設定やチャンネル設定など、放送 
を受信するために必要な設定びでをま 
す。 

お！ 

表示設定(が79ページ） 

字幕や文字スーパー、データ取得中表 
示の設定びでをます。 

が； 

省エネ設定(@80ページ） 

通常時の消費電力量を設定によって抑 
えるなど、省エネの設定びでをます。 

お 

お好みナビ•語句設定(が81ページ） 
お好みナビに関わる設定びでをます。 

お 

録画予約設定(が81ページ） 

録画予約するために必要な設定びでを 

9 〇 

を 

外部入出力設定(@82ページ） 

本機の外部入出力端子に関わる設定び 
でをます。 

〇 

HDMI 機器制御設定(が82ぺージ） 
HDMI 機器制御に関わる設定びできま 
す。 

% 

通信設定(が83ページ） 

ネットワークや電話回線につないだと 
をの設定やデータ放送の設定びでをま 
す。 

お 

本体設定(が86ページ） 

ホームメニュー速度設定や視聴年齢制 
限設定などびでをます。 

1.23 

かんたん設定(が86ページ） 

放送を見るための初期設定やマルチ U 
モコンの登録などびでをます。 


さまざまな設定/調壁をする 
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お巧 6 せ 


が操作方法は r 本機の設定を変更する」 (65 ページ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

デジタル放送か5の 
メール 

放送局からお客様へのお知らせ(メール)を見ることびでさます。 

本機か5の メール 

ダウン□ー ドのお知らせなど、本機び発行したメールを見ることびできます。 

ボー ドに S デジタル） 

110度 CS デジタルの利用者全員へ共通のお知日せや番組案内などを見ることびでさます。 

ペイ パービユー 
購入履歴 

先月と今月分の購入概算額と最近購入した番組の一覧を確認でをます。 

登録発呼 

データ放送で、クイズやアンケートに回答するときなど、回線び混んでいて通信できないことびあります。そのよ 
ラなとさに、あとで発信するよラに登録•予約でをます。 

[登録発呼]を表示中にオプ 
シヨンボタンを押すと表おさ 

発呼履歴一覧 

[発呼履歴一覧]を表示でさます。 

れます。 

発呼/発呼中止 

選んだ番組び発呼夏 付 期間中のとをは、すぐに発呼でさます。発呼中は発呼を取り 
消せます。 


詳細表示 

選んだ番組の詳細情報を見ることびでさます。 


予約/予約取消 

選んだ番組び発呼夏 付 開始前のとをは、発呼の予約びでをます。予約済みのとさは 
予約を取り消せます。 


削除禁止/ 

削除禁止解除 

選んだ番組を削除でさないよラに設定できます。削除禁止にしているとさは、梢 IJ 
除禁止]を解除でさます。 


削除 

選んだ番組を削除でさます。 

[発呼履歴一覧]を表示中に才 
プシヨンボタンを押すと表示 

登録お呼一覧 

[登録発呼]を表示でさます。 

されます。 

全件削除 

すべての発呼履歴を削除でさます。 



さまざまな設定/調整をする 
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ろ Tj タイ7— 


が操作ち法は r 本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

現在時刻設定 

デジタル放送を正しく夏信でさないとさや、ケーブルテレビに ATV ) でデジタル放送を賣信しているとをは、時刻 
情報を自動で取得でさないことびありますので、手動で設定して<ださい。 

オンタイ7 — 

オンタイマー 

見たい番組びあるとき传目覚まし時計びわりに、本機の電源を入れられます。 

[入]を選ぶと、設定した時刻に自動で電源び入ります。 



• [入]に設定したあとは、マルチ U モコンの電源スイッチで電源スタンバイ状態に 
して<ださい。本体の電源スイッチや主電源スイッチで電源や主電源を切らない 
で < ださし、。 

•[オンタイマー]を使ラには、デジタル放送で時刻情報を取得するか、[現在時刻設 
定]を行ラ必要びあります。 

•ケーブルテレビに ATV ) でデジタル放送を寅信しているときは時刻情報を取得でき 
ず、[オンタイマー]を使えないことびあります。[現在時刻設定]で時刻を設定し 
て < ださし、。 


曜日 

故下か 5 曜日を選びます。 

毎曰、毎週(月）〜(金)、日、月、火、水、木、金、±、毎週（曰）、毎週(月）、毎週(火)、 
毎週(水)、毎週(木)、毎週(金)、毎週(±) 


時刻 

時刻を設定しまず。 


視聴時間 

設定した時間び経過すると自動で電源び切れます(電源スタンバイ）。 

1時間、 2 時間、 3 時間、 4 時間、 5 時間、 6 時間 


チヤンネル 

放送とチャンネルを選びます。 


曰ミ 

テレビスピーカーの音量を調節します。 

ス U —プタイマー 

120 分/ 90 分/ 60 分/ 

45 分/ 30 分/ 15 分/切 

自動で電源を切る（電源スタンバイ）までの時間を選びます。 


さ iK ざまな設定\謹をする 
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お画質•映像設定 



が操作方剤が本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

設定対象 

共通 

対応する画質モードびある入力画面に共通の設定びでさます。 


現在の選択入力画面 
ち称 

政下の入力画面で個別に設定びでさます。 

地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタル、ビデオ1、ビデオ2、コ 
ンポーネント 、 HDMIK HDMI 2. HDMI 3、 ネットワーク機器（ビデオ)、ネットワー 
ク機器 （フォト/ミュージック）、 インターネットブラウザ、 P 〔 

画質モード 

ダイナブック* 

映像の輪郭とコントラストを重視した鮮やかな映像になります（お買い上げ時の設 
定)。 


スタンダード* 

ご家庭でのご使用に合わせ、自然さを重視した標準的な映像になりまず。通常は[ス 
タンダー问がおすすめです。 


シネマ* 

映画表現に適した画質に調整した映像になります。 


フォト* 

写真表現に適した自然で温かみのある画質に調整した画像になります。 

次のよラなときのみ、[フォト]を選べまず。 

•ホームメニューの(フォト）で写真を再生中 
• レンダラー機能を使って写真を再生中 

• [ビデオ•フォト切換](磨7日ページ)で[フォト]に設定した外部入力を表示中 
•[ビデオ.フォト切換](度7日ぺージ）で[ビデオ- A ] に設定した HDMI 入力で、フォ 
卜(静止画)を表示中 


ビデオ（パソコンの画像、 
インターネット時のみ） 

動画を見るのに適した画像になります。 


テキストり':ソコンの画 
像、インターネット時 
のみ） 

文ぞや表を見るのに適した画像になります。 

標準に戻す 

はい 

[はしリを選ぶと、[画質]の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。 


いいえ 



パックライト 

調整バーを左に動かすと画面が暗くなり、ちに動かすと明るくなります。 

ピクチャー 

調整バーを左に動かすと明暗の差びルさ<なり、ちに動かすと大さ<なります。 

明るさ 

調整バーを左に動かすと暗くなり、ちに動かすと明るくなります。 

色の濃さ 

調磬バーを左に動かすと色び薄くなり、ちに動かすと濃くなります。 

色あい 

調整バーを左に動かすと色あいがホみがかり、ちに動かすと緑びかります。 


* パソコンの画像、インターネット時は設定でさません。 


B さまざまな設定/調整をする 
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設定したいこと 

項目 

項目説明 


色ミ届度 

高/中/ほ 1/ ほ 2 

高い温度ほど青みびかった色調になり、低い温度ほど赤みびかった色調になります。 
[低 1] と[お 2] は[画質モー问で[スタンダード]、[シネマ]または[フォト]を選んだ 



とをのみ設定でさます。 


シャープネス 

調整バーを左に動かすと映像の輪郭び柔らか<なり、 

ちに動かすとはつさりとします。 

ノイズリダクション 

才ート 

地上アナ□グ放送のみ、 

映像のざ5つをや色ノイズを検出して自動で軽減します。 


強/中/弱 

ノイズの多さに応じて、 

強さを選び、映像のざらつさや色ノイズを軽滅でをます。 



ゴーストなど電波障害は軽減されません。 


切 

ノイズ処理していない才 U ジナル映像信号に戻ります。映像のざ5つきや色ノイズ 
び強調された0、色にじみび出ることびあります。 

MPEG ノイズ 

強/中/弱/切 

デジタル特有のモスキートノイズやブ□ックノイズを低減でさます。 

リダクション 






MPEG ノイズとは、 DVD や八ードディスクレコーダーに録画モードを長時間対応に 
して録画された映像などに出やすいノイズで、で字の輪郭などに蚊が飛んでいるよ 
ラに見えるモスキートノイズやモザイク状のひずみび出るブ□ックノイズびあ0ま 



す。 


詳細設定 

[画質 モード] で[スタンダ— 
ド]、[シネマ]、または[フォ 

標準に戻ず 

はい 

[はい]を選ぶと、[詳細設定]の設定項目をお買い上げ 


いいえ 

- 時の設定に戻します。 

卜]を選ぶと設定でさます。 


黒補正 

強/中/弱/切 

お好みにをねせて、黒を強調してコントラストを強く 
でさます。 


アドバンスト C . E . 

強/中/弱/切 

映像の明るさを判別し、コントラストを自動で調整し 
ます。特に、黒つぶれしやすい暗いシーンで効果があ 
り、細部まで表現力豊かに再現します。 


ガンマ補正 

強/中/弱/切 

お好みにをねせて、映像の明暗のバランスを調整でを 


クリアホワイト 

強/弱/切 

お好みにをわせて、白の鮮明さを強調でさます。 


ライブ カラー 

強/中/弱/切 

お好みにをわせて、色の鮮やかさを強調でをます。 


色温度調整 

標準に戻ず 

[色温度調藝]をお買い上げ時の設定に戻します。 



R ゲイン /G ゲイン/ 

色温度を色ごとに細かく調整します。 



B ゲイン/ R バイアス/ 

G パイアス /B パイアス 



さ 

ま 

ざ 

ま 

な 

設 

定 

/ 

調 

整 

を 

す 

る 


なのべージにつヴ<=> 
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が操作方剤が本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧ください。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

モーション 
フ□- 

地上アナ□グ/地上デ 
ジタル/ BS デジタル/ 
CS デジタル/ビデオ1 
/ビデオ2/コンポーネ 
ント /HDMI1 / 
HDMI2/HDMI3 / 

動さを滑5かにして映像の残像感を減5す機能です。 

映画などの映像で[強]を選ぶと、動さびより滑6かになります。通常は[標準]のま 
まお使いください。[強]や[標準]にしていてノイズび気になるとさは[切]を選んで 
<ださい。 

に G ゲームモー円び[入]のときは設定でさません。 


ネツトワーク機器(ビデ 
才） 

映像によっては切り換えても効果がわかりづ5い場をびあります。 

シネマドライブ 

地上アナ□グ/地上デ 
ジタル/ BS デジタル/ 
〔S デジタル/ビデオ1/ 
ビデオ2/コンポーネ 
ント /HDMI1 / 
HDMI2/HDMI3 / 
ネツトワーク機器(ビデ 
才） 

[オート 1] を選ぶと映画などのフィルム映像び、原画より滑らかな動さになりまず。 
通常は[オート 1] のままお使いください。[オート 2] を選ぶと、映画フィルム映像を 
より原画に忠実な映像に再現します。はートリまたははート 2] にしていて輪郭び 
ギザギヴして見えるときは[切]を選んでください。 

CG ゲームモード 

ビデオ1/ビデオ2/ 
コンポーネント/ 

HDMI1 /HDM じ/ 
HDMI3 

映像や音声びずれるのび気になるとさや、ゲーム映像のとさは[入]を選んで<ださ 
い。 

ビデオ•フォト切換 

コンポーネント 

[ビデオ]を選ぶとビデオ(動励に適した画質になります。 

口ォト]を選ぶと、入力信号フォーマツトび1125 (1080)/60 i または1125 (1080)/ 
60 p のとさはフォト(静止画）に適した画質になります。それ!;(外の信号フォーマツ 
卜はビデオ(動画）に適した画質になります。 


HDMI1 /HDM じ/ 
HDMI3 

ビデオ -A モード対応のソニー製 HDMI 端子付き機器を直接つないだときは 

[ビデオ- A ] を選ぶと、入力信号フォーマツトび 1125(1 日 80)/6 功またはり25り08日)/ 


60 p のときはビデオ廟画)またはフォト衞止励を自動判別し、それぞれに適した 
画質になります。それな外の信号フォーマツトはビデオ(動画）に適した画質になり 
ふ 9 0 

ビデオ -At— ド非対応の機器をつないだときは 

[ビデオ]を選ぶとビデオ(動励に適した画質になります。 

口ォト]を選ぶと、入力信号フォーマツトび1125り080)/601または1125(1日8日)/ 
60 p のとさはフォト(静止画）に適した画質になります。それし U 外の信号フォーマツ 
卜はビデオ(動画）に適した画質になります。 

[ビデオ- A ] を選ぶとビデオ風画)に適した画質になります。 


B さまざまな設定/調整をする 
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調整バーを左に動かすと局音部分か弱 < なり、ちに動かすと強<なります。 


調整バーを左に動かすと低音部分び弱くな0、ちに動かすと強くなります。 


バランス 


調整バーを左に動かすと左側の音び大きくなり、ちに動かすとち側の音び大さくなります。 


サラウンド 


S-FORCE Front 本機のスピーカーだけで、通常のステレオ放送や、 5.1 ch サラウンドステレオ放送、 

Surround つないだ機器の音声を臨場感のある立体的な音場で楽しむことびでさます。 


5.1 ch などデジタル放送のサラウンド音声は、通常のステレオ音青 (2 ch ) に変換し 
て再現します。それた(外の音声は才 U ジナル音声をそのまま再現しまず。 


ボイスズーム 


セ U フなどび間さ取りにくいとをに調整します。 

調整バーを左に動かすと人の声びルさ<なり、ちに動かすと大さくなります。 


サウンド 

ブースター 


強/弱/切 


お好みに合わせて、高低音域を強調して立体感あふれる音声に調整でさます。 
[音質モード]で[スタンダード]を選んだとをのみ設定でさます。 


自動音量調整 


[入]を選ぶと、放送•入力信号の音量変化に合わせて、音量を自動補正します 。 CM 
の音量び番組の音量よ〇大さいとさなどに有効です。 


音量レベル 


音の大ささび気になるとさに調整します。 

調整バーを左に動かすと他の入力より音びルさくなり、ちに動かすと他の入力より音び大さくなります。 
[設定対象]で[共通]を選んだとさは、調整でさません。 


標準に戻す 


[はい]を選ぶと、[音質]の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。 


胃 gf — ド ダイナ5ック 重抵音を響かせなび5、高音ち通るよラに、明瞭感あふれるメ U 八リのさいた音質 

になります。 


スタンダード オ U ジナルの音源を活かし、全音域がバランスよく自然に広がっていく音質になり 

ます。クラシック音楽和自然ドキュメンタ U —などのコンテンツ向きです。 


クリアボイス 話しことばび聞さ取りやすく、長時間聞いてち耳にやさしい音質になります。 


巧通 すべての入力画面に共通の設定びでさます。 

現在の選択入力画面 政下の入力画面で個別に設定びできます。 

ち称 地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタル、ビデオ1、ビデオ2、コ 

ンポーネント、 HDMI 1、 HDMI 2、 HDMI 3、 ネットワーク機器（ビデオ)、ネットワー 
ク機器 （フオト/ミュージック）、 インターネットブラウヴ 、 PC 


項目説明 


設定したいこと 項 


が操作方恐が本機の設定を変更ずる」65ぺージ)をご覧ください。 


声設定 


I )音質. 


さまさまな設定/調整をする 
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が 操作ち法は r 本機の設定を変更する」 (65 ページ) を ご覧 < ださい。 

設定したいこと 

項目 

項目説明 

サイレンススタート 

入 

[入]を選ぶと、電源を入れたとさに本機のスピーカーか5の音声び徐々に大さくな 


切 

るよラ1しでさます。 

スピーカー 出力 

テレビスピーカー 

本機のスピーカーから音声び出ます。 


AV アンプ 

本機のスピーカーから音声び出なくなります。 

HDMI 機器制御対応の AV アンプを HDMI 1 〜3入力と光デジタル音声出力につなし、 
でいるときは、 AV アンプか5本機の音声び出ます(毎 *62 ページ)。 [ HDMI 機器制御 
設定] (@*82 ページ)をする必要びあります。 HDMI 機器制御対応の AV アンプをつな 
いでいないとさは、本機につないだオーデイオ機器のスピーカーで音声を間くとさ 
に選びます。 

へッドホン使用時 
設定 

へッドホンのみ使用 

へッドホンをつないでいるときは、本機のスピーカーか日音声び出ません。 

スピーカー•へッドホン 
併用 

へッドホンをつないでいるときは、本機のスピーカーとへッドホンの両方か6音声 
び出ます。 

光音黃出力設定 

才ート1 

光デジタル音靑出力に圧縮音青対応 AV アンプなどをつないでいるとをに選びます。 
デジタルの圧縮音声は圧縮音声のまま出力されます。地上アナ□グやアナ□グ録画 
機器からの音靑は、 PCM 音芦のデジタル音声に変換して出力されます。 


才ート2 

光デジタル音靑出力に圧縮音青対応 AV アンプなどをつないでいるとをに選びます。 
2 ch 政下の圧縮音声と地上アナ□グやアナ□グ録画機器か5の音芦は、 PCM 音青の 
デジタル音芦に変換して出力されます。 AAC 音声の副音声への切り換えを本機の音 
声切換ボタンで操作したい場合は[オート 2] をおすすめします。 


PCM 

光デジタル音靑出力に圧縮音青に対応していない AV アンプやホームシアター機器な 
どをつないでいるとをに選びます。デジタルの圧縮音青ち地上アナ□グやアナ□グ 
録画機器か5のアナ□グ音声ち、 PCM 音声のデジタル信号に変換して出力されます。 

AV シンク 

標準/モード1/ 

モード2/モード3 

光デジタル音靑出力に AV アンプをつないでいるときに、音芦と映像びずれるのび気 
になるとさに調藝でさます。 

AV アンプにも同等の磯能びあるとさは、本機の設定を[標準]にして、 AV アンプ側 
で調整してくださし、。 

AV アンプに同等の機能びない場合、[モード]]、[モード2]、[モード 3] となるに従 
し、光デジタル音声出力び映像より早く出力されるように調整できます。 
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画面モード 

が操作方溫ま r 本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 

放送やが部入力の設定頃目（パソコン画像なが）_ 


巧通 パソコン画像!;(がのすべての入力画面に共通の設定びでをます。 


現在の選択入力画面 故下の入力画面で個別に設定びできます。 

ち称 地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタル、ビデオ1、ビデオ2、コ 

ンポーネント 、 HDMIK HDMI 2、 HDMI 3、 ネットワーク機器（ビデオ） 


お好みの画面モードに切り換え5れます。[オートワイ円を[切]に設定しておくと 
お好みの画面モードに固定でさます（煩160ページ)。 


ごミ主意 


番組情報が表示されているときや視聴している番組によっては、ワイド切換びでき 
ないことびあ0ます。 


才—トロイド 入 [入]を選ぶと、画像を検出して最適な画面モードに自動で切り換えます。 


ごミ主意 


•本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなど 
に置さ、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行い 
ますと、菁作権法上で保護されている善作者の権利を侵害する恐れびありますの 
で、ご注意願います。 

• ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画 
面いっぱいに表おさせてご覧になると、周辺画像び一部見えなくなったり変おし 
て見えたりします。制作者の意固を尊重した才 U ジナルな映像はノーマルモード 
でご覧になれます。 

•オートワイド[入]のときは、 CM が入ったり番組び変わったりするときなどに、画 
面サイズび変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすること 
びあ0まず。 

• HDMI ケーブルでつないだ機器の録画または出力の設定によっては、動作び異な 
ることびあります。つないだ機器側の設定を確認してください。 


ワイドズーム/ [才ートワイド]び[入]のときに4:3映像をどのように表示ずるか選べます。 

ノーマル/切 


フルピクセル 下記の信号を受信していて、[ワイド切換]び[フル]に設定されているときに、オリ 

ジナルの画サイズで表示されます。 

• コンポーネント入力り日 80 i /1080 p ) 

•デジタル放送 (10801/1 日 8 Op ) 

•HDMI 入力(り 25 i り日 80 i )、 11 25 p (1080 p )) 


+1 下記の信号を夏信しているとをに、オリジナルの映像領域び表示されます。 

• HDMI 入力 ( 48 0 i / 4 80 p ) で!:ワイド切翻び[フル]または[ノーマル] 
• HDMI 入力 (720 p ) で[ワイド切擲び!:フル] 


標準 推奨の表示領域になります。 


4:3映像 


表示領域 


ワイド切換 


ワイドズーム/ 
ノー7ル/フル/ 
ズーム/字幕入 


さ iK ざまな設定\謹をする 


— 1 / — 2 


オリジナルの映像の画夕けを見えな< しまず。 

画面の周辺び欠けたり周辺のノイズび気になる場合は、[一 1] または[一 2] に設定し 
て < ださい。 
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設定したいこと 項目 項目説明 

画面位置調寶 縦 画面の位置を上下に調整できます。 


ごミ主意 


視聴している信号によっては設定でさないことびあります。 


横 画面の位置を左ちに調整でさます。 


ごを意 


視聴している信号によっては設定でさないことびあります。 


画面のサイズを上下に調整でさます。 


ごを意 


視聴している信号によっては設定でさないことびあります。 


パソコン画像の設定頂目 （ PC 入力/ HDMI 入力) 


設定したいこと 項目 項目説明 


自動画調壁* 

はい [はしリを選ぶと、入力信号にをわせ、自動的に画面び最適になるように調磬します。 

入力信号によっては、[自動画調整]により最適にな5ない場をびあります。その場 
含は手動で[フェーズ]、[ピッチ]、[水平位置]、[垂直位置]を調整してください。 

標準に戻す 

はい 

[はい]を選ぶと、パソコン画像の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。 

いいえ 

フエー ズ* 

画像にチラツキびある場合に調整します。 

ピッチ* 

画像に縦じまのノイズびある場合に調整します。 

水平位置 

画像の水平位置を調舊します。 

ま直位置 

画像の垂直位置を調整します。 


ロイ"ドノーマル オ U ジナルのサイズで表示します。 


フ J レ 1 才 U ジナル映像の横縦比率を保ったまま、画面いっぱいに表示します。 


フ J レ 2 才 U ジナルの映像をワイド画面いっぱいに表示します。 


* パソコンを HDMI ケーブルでつないだ場合は設定でさません。 
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みアンテナ設定 


が操作ち法は r 本機の設定を変更する」 (65 ページ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

地上デジタル： 
アンテナレベル 

ビープ音 

アンテナの向さを調整するときにテレビ画面で確認でさない場をには[入]にします。 
受信レベルび良いほど高し宿、悪いほどおい音び出ます。[刷にすると音は消えます。 

BS: 衛星アンテナ 
レベル 

CS: 衛星アンテナ 
レベル 

伝送チャンネル 
(地上デジタルのみ） 

受信チャンネルを表おします。黃信チャンネルを選んで、切り換えられます。 

3巧チャンネル番号 

受信中のチャンネル番号を表おします。 

受信中のチヤンネルのアンテ 
ナレベルび確認でさます。地 
上デジタルでは[伝送チヤン 

現在受信中の放送 

受信中の放送局名を表示します。 

ネル]で、 BS / CS では [3 巧チヤ 
ンネル番号]で受信するチヤ 
ンネルを切り換えて、チヤン 
ネルごとの夏信レベルを確認 
でさます。 

アンテナサービス 

サービス技術を用の表示です。 

現在 

受信中のチャンネルの現在のアンテナレベル値を表示します。 

他面担 

アンテナレベルはアンテナ設 
置方向の最適値を確認するた 
めの目安です。表示される数 
値は受信 C / N の換算値を表し 
ふ 〇 

ピーク 

受信中のチャンネルの過去に取得でさた最大のアンテナレベル値を表示します。 

受信レベル表示バー 

受信中のチャンネルのアンテナレベルをバーで表示します。赤、黄、緑の順に夏信 
レベルが高くなります。良好な放送受信には緑の夏信レベルが望ましいです。 

地上アナ□グ： 
アンテナレベル 

受信チャンネル 

受信中のチャンネル番号を表おします。 

アンテナレベル 

受信中のチャンネルのアンテナレベルを表示します。 


アンテナサービス 

サービス技術を用の表示です。 

地上アツ テネーター 

入 

電波の送信元付近の地域などで、電波び強いため近隣チャンネルなどの干渉を夏け 
るよラなとさは、[入]を選ぶと画面のノイズび軽減されます。 


切 

BS/CS： 

衛星アンテナ設定 

才ート 

本機の電源び入っているとさに、本機び衛星アンテナに電源を供給するかどラかを 
自動的に判断します。本機の電源び切れているとさは供給しません。衛星アンテナ 
電源びショートして[切]になった場をは、本機の電源を入れ直すことで再び[オー 
卜]になります。 


入 

本機の電源び入っているとさはつねに電源を供給します。本機の電源び切れている 
とさは供給しません。[オート]の設定でお使いのとさ、 BS デジタルび映ったり消え 
たりするとをは[入]を選びます。 


切 

電源を供給しません。マンションなどの共同受信システムのとさは[切]を選びます。 

BS/CS： 

降雨対応放送受信 

才ート 

[オート]を選ぶと、降雨対応放送(煩123ページ)び始まると自動で切り換わります。 

切 
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だ放送き信設定 
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が操作方法は r 本機の設定を変更する」 (65 ページ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

デジタル共通： 

地域設定(県域） 

都道府県名 

お住まいの地域に合った放送チャンネル(地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタル 
共通)の情報を取得するために設定します。引越しなどでお住まいの地域び変わっ 
たとをは、新たに都道府県を選び直し、同時に[地上デジタル：自動チャンネル設定] 
でチャンネルも設定し直してくださし、。 

デジタル共通： 

地域設定娜便き号） 

郵便番号 

お住まいの地域独自の放送チャンネル(地上デジタル、目 S デジタル、 CS デジタル共 
通)の情報を取得するために設定します。お住まいの地域の郵便番号3析または7巧 
を選択ボックスの数字を変化させて選ぶか、]〜]日の数宇ボタンで入力します。 

地上デジタル： 

自動チャンネル設定 

初期スキャン 

設定してあるチャンネルを消去し、夏信可能なチャンネルを自動で設定し直しまず。 

再スキャン 

設定してあるチャンネルは変えずに、自動で受信可能チャンネルを追加したり、変 
更になったチャンネルを更新したりします。 

地上デジタル： 

プ U セット登録 

自動設定したチャンネルを手 
動で変更するとさに使います。 

地上デジタルの 
チャンネル 

マルチリモコンの]〜12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。夏信 
するチトンネルにはチャンネル番号を選びます。夏信しないチャンネルには[一一 
一]を選びます。 

地上デジタル： 
チャンネル登録 

+/— 選局 

チャンネル+/— ボタン和ホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ 
チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。 

自動設定したチャンネルを手 
動で変更するとさに使います。 

番組表表示 

番組表に表おするチャンネルを設定します。表示するチャンネルには[する]、表示 
しないチャンネルには[しない]を選びます。 

地上デジタル： 

自動チャンネル変更 

ずる 

[する]を選ぶと、放送局和チトンネルび増えたとさや伝送チャンネルび変更された 
_ ときに自動で登録します。[しない]を選ぶと、自動では登録せず、チャンネルスキト 

しない 

ンすると夏信できるよラになります。 

受信状態 

通常 

地上デジタルで夏信状態び良好のときは、随剧に設定しておいてください。 


混信 

随潮にすると選局時にノイズび気になる場をに選びます。 

BS : プリセット登録 

自動設定したチャンネルを手 
動で変更するとさに使います。 

BS デジタルの 
チャンネル 

マルチリモコンの]〜12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。夏信 
ずるチャンネルにはチャンネルま号を選びます。賣信しないチャンネルには[一一 
一]を選びます。 

[ BS : プ U セット登録]を表示 
中にオプションボタンを巧す 
と表示されます。 

初期化 

マルチ U モコンの]〜12の数字ボタンで選局するチャンネルを、お買い上げ時の設 
定に戻せます。 

BS : チャンネル登録 

自動設定したチぉンネルを手 
動で変更するとさに使います。 

+ /— 選局 

チャンネル+/— ボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ 
チャンネルには[する]、選ばないチトンネルには[しない]を選びます。 

番組表表示 

番組表に表おするチャンネルを設定します。表示するチャンネルには[する]、表示 
しないチャンネルには[しない]を選びます。 
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設定したいこと 

項目 

項目説明 

CS : プ U セット 
登録 

自動設定したチャンネルを手 
動で変更するとさに使います。 

110 度 CS デジタルの 
チヤンネル 

マルチリモコンの]〜]2の数字ボタンで選局するチヤンネルを設定でさます。夏信 
するチヤンネルにはチヤンネル番号を選びまず。受信しないチヤンネルには[一一 
一]を選びます。 

に S : プ U セット登録]を表示 
中にオプションボタンを押す 
と表示されます。 

初期化 

マルチリモコンの]〜]2の数宇ボタンで選局するチヤンネルを、お買い上げ時の設 
定に戻せます。 

CS : チャンネル 
登録 

+ /— 選局 

チヤンネル+/— ボタンやホーム^ニューで選べるチヤンネルを設定します。選ぶ 
チヤンネルには[する]、選ばないチヤンネルには[しない]を選びます。 

自動設定したチャンネルを手 
動で変更するとさに使います。 

番組表表示 

番組表に表示するチヤンネルを設定します。表おするチヤンネルには[する]、表示 
しないチヤンネルには[しない]を選びます。 

番組の継続視聴 

ずる 

[する]を選ぶと、同じ番組を別のチヤンネルで継続して放送(イベント U レー)する 
とさに、自動でチヤンネルび切り換わります。 


しない 

チャンネル選局 

チトンネル +/- ボタンで切 
り換え6れるチャンネルの範 
固を選びます。 

通常 

視聴中の放送と放送サービス(例:地上デジタルのテレビ放送など）の中で順送りで 
チヤンネルを切り換えられます。 

シームレス 

放送サービス(テレビ、ラジオ、データ）ごとに、すべての放送のチヤンネルに切り 
換えられます。 

地上アナ□グ： 

自動チャンネル設定 

才ート 

放送局のある地域を選ぶ画面に変わります。お住まいにより近い放送局びある地域 
を選んで < ださい。 


スキヤン 

受信できる地上アナ□グチヤンネルを検索して、お住まいの地域のチヤンネル情報 
を自動的に設定します。 




I 



を 

す 

る 


なのべージにつヴ<=> 
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設定したいこと 

項目 

項目説明 

地上アナ□グ： 
チャンネル登録 

自動設定したチぉンネルを手 

受信チャンネル 

マルチ1」モコンの]〜12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。夏信 
するチャンネルには、 [1] 〜 [62] またはに 13] 〜に 63] のいずれかのチャンネル番 
号を選びます。夏信しないチャンネルには〔一]を選びます。 

動で変更するとさに使います。 

表示チャンネル 

視聴中に画面に表示されるチぉンネル番号を設定できます。受信チャンネルの番号 
ではなく、[表示チャンネル]で設定した番号で選局したいとをに使います。 [1] 〜 
[62] またはに1 3] 〜に 63] のいずれかのチトンネル番号を選びます。 


+ /— 選局 

チャンネル+/— ボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ 
チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。 


オートステレオ設定 

通常は[入]を選んで、ステレオ放送を自動的にステレオのまま受信します。ステレ 
才放送で雑音び気になるときは、[切]を選ぶと、音声はモノラルになりますび雑音 
は軽減でさます。 


チャンネル微調整 

チャンネルごとに夏信状態を微調整でさまず。[オート]を選ぶと、自動で最適な夏 
i 言!犬態に調整します。[カスタム]を選ぶと、手動で調整でをます。 


確定 

設定を確定します。 


修正 

選んでいるチャンネルの設定を変更できます。 


入換 

設定されている内容を、そのまま他の数字ボタンに入れ換えられます。 


削除 

自動登録されたチぉンネルで電波び弱いチトンネルなどを選んで、削除でさます。 


追加スキャン 

夏信でさるチャンネルび増えたとさなどに、すでに登録してあるチャンネルに追加 
して登録でさます。 

地上アナ□グ： 

ホームメニュー表示 

ずる 

地上デジタルを受信していて、地上アナ□グを視聴する必要びないときに、地上ア 
ナ□グをホームメニューに表示されないよラに設定でさます。[する]を選ぶと、地 

しない 

上アナ□グをホームメニューに表示でさます。 
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お表お設定 


が操作ち法は r 本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

お知5せタイトル 

入 

[入]を選ぶと、デジタル放送で選局したとさに、選局先のチャンネル番号や現在放 


切 

送されている番組のタイトルなどの情報を画面中央に表おします。 

デジタル放送:字幕 

第 1 言語/第 2 言語/切 

宇幕のある番組を視聴中に宇幕の言語を切り換えたり、字幕を消したりでをます。 

デジタル放送： 

第 1 言語/第 2 言語/切 

臨時ニュースなど、文宇スーパーび送信されているとさに文字スーパーの言語を切 

文字 スーパー 


り換えたり、文字スーパーを消したりでさます。 

デジタル放送： 

データ取得中表示 

入 

[入]を選ぶと、デジタル放送の番組情報などを取得中に、画面にデータ取得中の表 
おを出します。 

切 
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が操作方法は r 本機の設定を変更する」 (65 ページ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

消費電力 

消費電力量を抑えるよラに設 
定でさます。 

標準 

お買い上げ時の設定です。 

減(明） 

消費電力を抑えたいとさに選びます。 


減(暗） 

[減(明)]よ0ちさらに消費電力を抑えられます。 


減(消画） 

ラジオ放送などをお楽しみになるとさに、画面を消して音声のみを楽しめます。画 
面を表示するには、音声切換ボタン、消音ボタン、音量+/— ボタン切外のボタン 
を押して < ださい。 

他雨お 

消画にしたままで電源を切ると、次に電源を入れたとをは[消費電力]び[標準]に戻 
ります。 

人感センサー 

5分/ 30 分/ 60 分/ 

7 秒(お試し)/切 

選んだ時間の間、継続して人の動さを感知しなかった場合に消画となり、画面び消 
えて音声のみ出力されます。その後約3日分間、人の動さを感知しなかったとさは、 
自動で電源び切れます(電源スタンバイ）。消画中に人を感知すると、再び画面び表 
示されます(原126、158ぺージ)。 

消費電カレベルバー 
表示 

入 

[入]を選ぶと、画面表示ボタンを巧したときに、消費電力を示すレベルバーが表示 
されます。[バックライト]、[消費電力]、[明るさセンサー]、[アドバンスト仁 E .] 

切 

の設定に対応して消費電カレベルバー表示び変わります。 

明るさセンサー 

入 

[入]を選ぶと、周囲の明るさに合わせて自動で画面の明るさを調整します。[画質 
モード]と[消費電力]の設定によって、明るさセンサーによる効果び異なったり、効 


切 

果び出にくいことびあります。 

無操作電源オフ 

切/ 1 時間/ 2 時間/ 

3 時間 

選んだ時間中に本機の操作(チャンネル切換や音量調節など）をしなかった場合に、 
自動で電源を切0ます(電源スタンバイ）。[切]を選ぶと、電源は自動で切れません。 

PC パワー 

7 ネジメント 

入 

[入]を選ぶと、 PC 入力のとをに無信号を検出すると自動で電源び切れます(電源ス 
タンバイ）。信号び入力されると自動で電源び入ります。 

切 

( HDMI ケーブルでの接続は除<。） 
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% お巧みナビ•語巧設定 


が操作ち法は r 本機の設定を変更する」 (65 ページ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

お好みナビ 

入 

[入]を選ぶと、お好みの番組を自動で探し、お知5せします(煩*45ページ)。 


切 

お好みナビ学習情報 
初期化 

はい 

お好みナビのために蓄積した学習情報を初期化します。 

いいえ 

語な設定 

番組検索やお好みナビで使う語句を設定しまず。 

[語句設定]を表示中にオプ 
シヨンボタンを巧すと表おさ 
れます。 

お好みナビ登録/ 
お好みナビ登録解除 

選んでいる語句をお好みナビのキーワードとして登録でさます。すでに登録してあ 
るときは、登録を辭除でさます。 


語句編集 

選んでいる語句を編集でをます。ソフトウエアキーボード(磨 *53 ページ)で編集して 
<ださし、。 

語句削除 

選んでいる語句を削除でさます。 


お録画予約設定 


が操作ち法は r 本機の設定を変更する」 （65 ぺージ)をご覧ください。 

設定したいこと 

項目 

項目説明 

録画方法 

シンク□録画 

シンク□録画に対応した録画機器をつないでいるとさに選びます。録画機器び映像- 
音靑信号を受信すると自動で録画します。 


手動録画 

シンク□録画に対応していない録画機器をつないでいるとをに選びます。録画機器 
側でも、録画予約する必要びあります。 

シンク□録画の開始 
時間設定 

[録画方法]で[シンク□録画] 

を選んだとさのみ設定します。 

30お'前/ 60お'前/ 

90お'前/120お'前/ 
180お'前/ 240お'前 

録画機器び映像•音声信号を受信してから録画を開始するまでにかかる時間を選びます。 
設定の目安 

[30 秒前]:ビデオデッキなど 

[9日秒前]:八ードディスクレコーダーなど 

[180 秒前]: DVD レ〕ーダー、 DVD レ〕ーダー複合磯など 

二重音声設定 

主、副、主/副 

録画実行中は、本機のデジタル放送/ビデオ出力か b 出力される音声はここで選ん 
だ音声に固定されます。 

流動編成•イベント 

U レー対麻設定 

ずる 

[する]を選ぶと、下記のよラな変更びあったとさに、変更にをわせて録画を実行し 
ます。 

しない 

•開始時刻び遅れたとき 

•放送中に中断や割り込みがあったとさ 

•放送時間内に終わらず、引き続さ別のチャンネルで放送する（イベント U レー)とき 
• 終了時刻び延長されたとさ 



次のようなときは、流動編成に対応しません。 

• [録画方法]び[手動録画]のとさ 
• 放送局び放送時刻情報を送信しなし巧組 

•予約した番組び予定より早く始まったとき(早まった時間は録画されません） 

• 曰時指定録画予約した番組 

•番組表か5の録画予約設定で、くり返し録画するよラに設定しているとさ 
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%] か部入出力設定 


が操作方溫ま r 本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 項目 項目説明 


スキップ設定 [オート]を選ぶと、臟器をつないでいるかどうかを自 

動検出して、機器をつないでいない入力はホームメ 
ニューや入力切換ボタンで切り換えられな<なります。 


表示ち称 ホーム;>< ニューやマルチ U モコンの入力切換ボタンで 

( PC 入力む夕10 選べる入力端テ名やアイコンを一覧か 5 選んで変更で 

きます。[設定しない]を選ぶと機器の名前は表示され 
ません。 


ビこ^‘才1出力設定 ビデオ^出力ち C デジタル放送/ビデす出力端テから、ビデオ1人力の映®と音^び出力されます。 


ビデオ 1 出力なし デジタル放送/ビデオ出力端テから、ビデオ1入力の映像と音青は出力されません。 

ビデオ1入力につないだ機器と、デジタル放送/ビデオ出力につないだ機器び同じ 
ときに選びます。 


HDMI PC 接続;異択 HDMI 1 / HDMI 2 / [才ート]を選ぶと、入力信号を自動で判別し、よりよい画質にします。パソコンを 

HDMI 3 つないでいてラまく映らないとさは [ PC ] を選んでください。 


W HDMI 機器制御設定 

がプラビアリンクを使ラときは、別冊の r プラビアリンク接続•設定ガイド」をご覧ください。 

が操作方剤が本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 

設定したいこと 項目 項目説明 


HDMI 1 〜3入力に HDMI 機器制御に対応した機器を つないで いるときに、 HDMI 機 
器制御を有効にするかどラかを選びます。[する]を選ぶと、[テレビ^ HDMI 磯器電 
源連動]と [ HDMI 機器-^テレビ電源連動]の設定がでさるよラになります。 

HDMI 機器制御に対応した AV アンプをつないでいるときは、本機のマルチ U モコン 
で AV アンプの音量を調節でさます。 

また、 HDMI 機器制御設定連動4に対応しているソニー製機器 ( AV アンプやビデオな 
ど)の HDMI 機器制御設定ち有効になります。 


ごミ主意 


• [する]を選んだとさは、本磯と対応機器の電源を切5ないでください。 
•有効にならない場含は、接続した機器側の HDMI 設定も行ってください。 


テレビー HDMI 機器 
電源連動 

ずる 

[する]を選ぶと、本機の電源を切るとさに HDMI 機器の電源も連動して切ります 

しない 

(皆61ページ）。 

HDMI 機器ーテレビ 
電源連動 

ずる 

[する]を選ぶと、 HDMI 機器で電源を入れたり、再生などの操作をしたりするときに、 

しない 

本機の電源も連動して入ります(磨 '61 ページ)。 

HDMI 機器一覧 

HDMI 入力につないだ HDMI 機器を一覧表示します。一覧表おされた AV アンプ似がの機器はホームメニューの 
旧(外部入力)か 5 選べるようになります。[有効にする]を選ぶと、 HDMI 機器制御設定連動4に対応しているソニー 
製磯器の HDMI 磯器制御設定も有効になります。 


* テレビの HDMI 機器制御設定を有効にすると、 HDMI で接続されているソニー製の 「 HDMI 機器制御設定連動」対応機器の HDMI 機器制御 
設定わ有効にする機能です。 


HDMI 機器制御 ずる 

しない 


才ートインプット 
スキップ設定 


ビデオ1/ビデオ2/ 
コンポーネント/ 
HDMI 1 /HDM じ/ 
HDMI 3 /PC 


さまざまな設定/調整をする 
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%通信設定 


が操作ち法は r 本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

ネットワーク設定 

IP アドレス取得方法 

[DHCP を利用 （DNS 自動)]を選ぶと、ルーターやプ□バイダーの DHCP(Dynamk: 
Host Configuration Protocol) サーバー機能により、自動でネットワークの設定を 
割り当てます。 [DHCP を利用 （DNS 手動)]を選ぶと、ルーターやプ□バイダーの 
DHCP サーバー機能により、自動で DNS サーバー政外のネットワークの設定を割り 
当てます。 DNS サーバーの設定は手動で行います。 

[固定 IP アドレスを指赶を選ぶと、ルーターの使用状況やプ□バイダーの指定に合 
わせて、手動でネットワークを設定する必要びあります。 


接続診断 

ネットワークに正常に接続でさるか診断します。 


IP アドレス/ヴプネッ 
トマスク/デフオルト 
ゲートウエイ/ 

DNS サーバー（プライ 
マリ）/ DNS ヴーパー 
(セカンダリ） 

[IP アドレス取得方法]で[固定 IP アドレスを指定]を選んだとさに、♦♦で数字を選ぶ 
か、 ] 〜]日の数字ボタンで入力します。 

[IP アドレス取得方湖で [DHCP を利用 （DNS 手動)]を選んだときも、 [DNS サーバー 
口*ライマ U)] と [DNS ヴーバ ー( セカンダ U)] を入力します。 


MAC アドレス 

ネットワーク上で、ネットワークインターフェースを識別するために設定されてい 
る固有の番号を表おします。 

[ネットワーク設定]を表示中 
にオプションボタンを巧すと 
表示されます。 

プ□キシ設定 

プ□キシサーパー使用 インターネットプ□バイダーからプ□キシサーバーの 

指定びあるときは[する]に設定してください。 



プ□キシサーバ 1 一 [プ□キシサーバー使用]を[する]に設定したときに入 

力して < ださい。 



ポート （1-65535) [プ□キシサーバー使用]を[する]に設定したときに入 

力して < ださい。 

接続サーバー設定 

使用 

[する]を選ぶと、ネットワークに接続したサーバーをホームメニューに表示して選 
ベるようになります。 

[接続サーバー設定]を表示中 
にオプションボタンを押すと 

ずべて削除 

接続サーノ く一をすべて削除します。 

表示されます。 

サーバーリスト更新 

サーバー U ストを最新の情報に更新でをます。 


情報 

選んでいる接続ヴー(一の情報を表示でさます。 


削除 

選んでいる接続サーバーを削除します。 

接続サーバー該断 

はい 

[はい]を選ぶと、サーバーに接続でさるか診断します。 


いいえ 

レンダラー機能 

入 

[入]を選ぶと、携帯電話やデジタルカメラなどのコント□ーラーを操作して写真や 
音楽、映像を本磯で再生できます (@*99 ページ)。 


切 


なのぺージにつヴ<=> 


さまざまな設定\謹をする 
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設定したいこと 


項目説明 


レンダラーアクセス 
制御設定 

ずる 

レンダラーにアクセス可能なコント□ーラーを設定します。[する]に設定したコン 

しない 

- 卜□ーラーを操作して写真や音楽、映像を本機で再生できます。 

[レンダラーアクセス制御 
設定]を表示中にオプション 

ずべて削除 

コント□ーラーをすべて削除します。 

ボタンを押すと表示されます。 

情報 

選んでいるコント□ーラーの情報を表おしまず。 


リストか6削除 

選んでいるコント□ーラーを削除します。 

レンダラー詳細設定 

自動アクセス許可 

ネットワーク上のコント□ーラーが初めて本機にアクセスしたとさに、自動でアク 
セス許巧ずるかどうかを設定します。 


スマートセレクト 

スマートセレクト機能に対応したコント□ーラーから、すぐ近くにある本磯を発見 
する機能を使用するかしないかを選びます。 


レンダラーち 

コント□ーラー側で表おされる本機の名前をソフトウてアキーボード(毎 *53 ページ） 
で設定でさます。 

電話回線設定 

電話回線の種類 

[オート]:回線の種類を自動的に選びます。[オート]でうまく通信できないときは、 
[ 卜ーン]、 [1Opps] または口 Opps] を選んでください。 

ADSL 回線を使っているときは[オート]を選びます。 

[I-ーン]:プッシュホン回線または ISDN 回線を使っているとをに選びます。 
[10pps]/[20pps] :プッシュホン回線を使っていないとさに選びます。プッシュ 
ホン回線を使っているか不明のとさは、電話含社にお問いをわせ<ださい。 




発信方法 

[通常発信]:が線に電話するとさに、相手の電話番号にそのままかける場をに選びます。 
[0 発信]/[弓発信]:外線に電話するとをに、電話番号の頭に「0」（0発信)または「9」（9 
発信)を付けるときに選びます。 


電話線接続確認 

電話線び正常に接続されているか確認します。 






[電話線接続確認]は、本機と電話回線び物理的に接続されてやりとりでをるかをテ 
ストします。テストびラまくいってちつながらないとさは、[電話回線の種類]で 
[卜ーン]や [1Opps]、 口日 pps] を正しく設定し直してください。 


[電話回線設定]を表示中に 
オプションか5 [詳細設定]を 
選ぶと表示されます。 


発信巧への電話番号 
通知 

デジタル放送の放送局へ 
登録などびでをないとさ 
は、電話尝社に問い合わ 
せて、「回線ごと非通知 
設定」を解除して < ださ 
し、 


通知しない 


通知ずる 


設定なし 


電話番号の先頭に「184」を付けます。相手先にこち5 
の電話番号を知5せない設定です。 

電話番号の先頭に「186」を付けます。相手先にこち5 
の電話番号を知5せる設定です。 

電話番号の先頭に番号を付けません。 


電話会社の番号 
マイラインプラス契約 


必要なとさに設定してください。 

マイライン契約をしているかどラかを選びます。 


していない 

している 


データ放送によっては、マイラインプラスの契約どお 
りに通信できないことがあります。 


さまざまな設定/調整をする 
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設定したいこと 項目 


項目説明 


デー タ放送： ずる 

セキュリティサイト—— 
自動接続 しない 


[しない]を選ぶと、セキュリティサイトに入るとさと出るとさに確認ダイア□グを 
表术します。 


データ 放送:証明書 
のダウン□ード確認 


•ルート CA 証明書はルート CA (認証機関）び発行するデジタル証明書で、放送局び 
運営するセキユ1」ティサイトとの通信の安全性を示すちのです。 

セキユ U ティ情報をやりとりするとさに、接続先のセキユ U ティサイトの証明書 
び確認され、信頼ずるかどうかを決定でをます。 

•サーバー証明書はセキユ U ティサイトを表示しているときに見ることができます。 

セキユ U ティサイトを表示しているとさは画面ち下に a び表示されます。 

•セキュ U テイサイトを表示中でち、証明書取得中はサーバー証明書を表おでさな 
いことびあります。 


ずる 


[する]を選ぶと、放送局か5新しい証明書び発行されたとさに、ダウン□ー ドの確 
認ダイア□グを表おします。 


しない 


ちよ ごと一 


データ 放送:証明書 ずる 
のタウン □ ード - 

しない 


[する]を選ぶと、放送局か5新しい証明書び発行されたとさに、自動でダウン□一 
ドします。 









お本腮定 


が操作ち溫ま r 本機の設定を変更する」 (65 ぺージ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目 

項目説明 

ホームメニュー速度 

ミ凡み 

玫疋 

標準 

お買い上げ時の設定です。 

モード 1 

♦一* で操作したときにゆっくり力ーソルび移動します。 


モード 2 

♦* ♦•►を押すたびにカーソルび移動します。 ** ♦♦を巧し続けてち早<スク□ール 
することはでをません。 


局速起動 


早朝/朝/昼/夜/ マルチ U モコンで電源を入れたときに、本機を早く起動できます。待機時消費電力 

深夜 び増えますのでご注意ください。時間帯は3項目まで設定できます。 


日音言正番百設ぞ [視聴年齢制限設定:!を行うために暗証番号を設定します。 

すでに暗証番号を設定してあるときは変更でをます。設定してある暗証番号を入力してか5新しい暗証番号を設定 
して < ださい。 


ちよつと一 


設定した暗証番号は忘れないようにしてください。忘れてしまったとをは、[個人情報初期化]を行い、一度消去す 
ることで新しく設定し直せます。その場をは、消去される内容(承]20ぺージ)はすべて消去されるのでご注意くだ 
さい。 



さ 

ま 

ざ 

ま 

な 

設 

定 

/ 

調 

整 

を 

す 

る 


視聴年齡制限設定 デジ例レ脳で'推奨お視聴年齢占'布謂組も暗証 S 号&入化抓机ま'視聴/予約巧讯な引こ設阮巧 

す。[暗証番号設定]で暗証番号を入力したあと、年齢を設定します。 


デジタル放送か5の才-卜 
ダウン □ —ド - 

しない 


[オート]を還ぶと、本機内部のソフトウェアを最新の状態に保つために、デジタル 
配送から自動でダウン□ー ドします(が121ぺージ)。 


個人情報初期化 


消去ずる 


中止ずる 


[おちする]を選ぶと、本機を廃棄した D 譲ミ度した D するとをに、個人的な情報を;肖 
モできます(宙120ページ)。 


力—ド•ち信機情報 B - CAS 力ードや本機の情報を表おします。 

表示 


かんたん設定 


が操作ち法は体機の設定を変更する」 (65 ページ)をご覧くださし、。 


設定したいこと 

項目説明 

かんたん初期設定 

地上アナ□グ、地上 ‘ BS ’ ll 日度 CS デジタルの受信設定を、一連の流れででさます(煩72ページ)。 

かんたん機能設定 

本磯を快適に使用するための基本的な設定を、一連の流れででさます（毎75ページ)。 

高速起動設定/お知らせタイトル設定/お好みナビ設定 

マルチリモコン登録 

一度登録したマルチ U モコンを登録解除したり、新たに登録したりできます(磨21ページ)。 
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ネツトワークにつないででまること 


本機にネットワークをつないで、アプ U やインターネットを楽しむことびできます。 DLNA ガイドライン 
またはソニールーム U ンクに対応しているネットワーク機器をつないで、ホームネットワークを楽しむこ 
とびでさます。使いたい機能に合わせて必要な接続と設定を行ってください。 


ホームネットワーク 

離れたところのネットワーク機器に保存したコンテ 
ンツを、本機で再生して鑑實でさます。 



• ••感 

ネツトワーク 



インターネット 

インターネツトにつないでテ 
レビ用に作6れたホームペー 
ジを閲覧でさます。 


アプ IJ キヤスト 

アプ U を使って、テレビ放送を 
見なび5気になる情報を同時に 
チェックでさます。 


接続•設定について 

下記のページをご覧ください。 


操作について 

下記のページをご覧ください。 


• ネットワークの接続： 「 LAN と電話回線をつなぐ」 
(が89ぺージ） 

•ネットワークの設定: r 本機のネットワーク設定 
をする」（が引ページ） 

•ホームネットワークを楽しむためには、さ5に 
「ホームネットワーク設定をする」（が92ページ） 
を巧ってください。 


• アプ U キャスト： r アプ U を楽しむ」（が94ぺ一 
ジ） 

• インターネット： r ホームぺージを見る」（が96 
ページ） 

• ホームネットワーク： r パソコン （ PC ) などに保を 
した写真や音楽、映像をテレビで楽しむ」 
(則8ページ） 
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LAN •電話回線をつなぐ 



電話機または 
ファクシ=リなど 


信号の流れ 



• 電話回線: ペイパービュー(有料番組)や視聴ち参加型番組を楽しめます。 

• LAN : パソコンなどのネットワーク機器をつなげば、他機器に保をしている写真や音楽、映像を楽しめ 
ます(が98ページ)。プ□バイダーと契約すれば、インターネット上のアプ U (が94ページ)やホームペー 
ジ(が96ページ)を楽しめます。 


お住まいの電話回線の状況に合わせてつないでください。壁の電話回線コンセントびモジュラージャック 
式でないとさは、お買い上げ店や専門業ちなどにお問い合わせください。 


壁の電話回線コンセントか6電話を直接つないでいると宝 



ISDN 回線をほつてつないでいるとを(アナログ接続） 

ISDW@| 自が帛モ テレホンコ-ド佈販品） 




ごないででまること 


ごミ主意 


• 次の電話回線にはつなげません。 

-公衆電話および共同電話、地域集団電話 
一携帯電話および PHS、 自動車電話 
—船舶電話 

一外線に電話するとさに、電話番号の頭に「0」(0発信）または 
「9」（9発信)!;^外の数字を付けるとさ 
ービジネスホン 


• 電話回線の接続やお使いの環境によっては、操作に対して応答 
び遅 < なることびあ0ます。 

• ISDN 回線端子にモジュラーテレホンコードカプラーをつなびな 
いでください。無理に押し込むと破損することびあ0ます。 

• 光ケーブルを利巧した IP 電話などではご使巧できない場合びあ 
ります。ご利用の回線事業者にお問い合わせくださし、。 

• 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続でを 
ないことびあります。ご利用の回線事業者へご確認ください。 


本機を面 


電話回線のみをつなぐ 



ネツトワ—クで楽しむ 
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LAN と電話回線をつなぐ 


インターネット回線の状況に合わせてつないでください。 

ADSL / ケーブルテレビ/がファイバー回線などでつないでいるとを 


ADSL 回線のとをは 

( A )、（ B ) ともスプリツター 
へ 

スプ U ツターは電話回線コ 
ンセントへ 

ケープルテレビ回線のときは 

( A ) は同軸ケーブルでケーブ 
ルテレビの端子へ 

( B ) は電話回線コンセントへ 
光ファイバー回線のときは 

( A ) はインターネット網へ 

( B ) は電話回線コンセントへ 


信号の流れ 


本機後面 



LAN ケーブルをお使いになるときは 

• LAN ケーブルには、ストレートケーブルとク□スケーブルの2種類びあります。 

モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類び異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 
• 100 BASE - TX /10 BASE - T タイプの LAN ケーブルをお使いください。 

詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 


環境に合わせた接続方法について 


LAN ケーブルを使って、 ADSL 


ADSL モデム/光ファイバーモ 

モデム/光ファイバーモデムな 


|-4 

デムなどに A ブ機能があって、 

ど1しお続し C ■い c_ 



LAN ポートに空をびある。 




ADSL モデム/光ファイバーモ 
デムなどにルーター機能びある。 



ADSL モデム/光フアイノ くーモ 
デムなどに八ブ機能びない。 



接続 

〇 


空きポートに本機を 
接続してください。 



接続 

〇 


八ブの追加び必要で 
す。 


LAN ケースレを使って、 ADSL モデム/光ファイバーモデムなどに接続しているが、 


接続 

0 

八 ブ付さ ルーターの 

ADSL モデム/光ファイバーモデムなどにルーター機能びない。 

W 

追加び必要です。 


集合住宅などで屋外への LAN へ直結していて、 

ADSL モデム/光ファイバーモデムなどに接続していない。 


接続 

の 


八ブ付さ ルーターの 
追加び必要です。 


ごを意 


お使いの ADSL モデム/光ファイバーモデムなどに、ルーター機 
能びあるかどラかは、モデムなどに付属の取扱説明書をご賣くだ 
さい。 


また、本機の動作のために、あ5かじめモデムなどのルーター機 
能設定び有効になっている必要びあります。詳しい設定方法はモ 
デムなどに付属の取扱説明書をご覧<ださい。 
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前ページの結果〇〜©に従って、必要なネットワーク接続を行ってください。 



LAN ケーブル 


0 


接続 

⑩ 




埋 


广 WAN LAN LAN LAN 

相画ロロ 




八ブ付をルーター 



• 本機び放送局と、双方向サービスなどを送受信しているときは、 
本機前面の消画/通信/タイマーランプび点滅し、電話機や 
ファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。 

その際、一部の通信機器で呼び出し音び鳴ることびあります。 
このときは、 モジュラー テレホン コードカプラーの かわりに、 
自動転換器を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの 
場合は、高速データ通信用自動転換器をご使用 < ださい。 
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• デジタル放送の放送局へ登録などびでさないとさは、電話舎社 
に問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。 

• モデムなどについてご不明な点は、ご利用の回線事業者にお問 
い合わせください。 

• 無線 LAN 接続をする場合、無線 LAN コンバーターび必要です。 
接続について詳しくは、無線 LAN コンノ V '—ターの取扱説明書を 
ご覧ください。 


M ネツトワ—クで楽しむ 






本機のネツトワーク設定をずる 


ネットワークに接続する機器に割り当てられる固 
有の番号 ( IP アドレス）の設定などを、本機で行い 
ます。 

DHCP を利用するとをは 

1 ホームメニューか5を(設定) 一%(通信設定)の 
順に選んで、运)を押ず。 

2 ♦♦で[ネットワーク設定]を選んで、运)を押ず。 

3 ♦♦で [ IP アドレス取得方法]を選んで、毎)を押ず。 

4 ♦♦で [ DHCP を利用の NS 自動)]または [DHCP 
を利用 （ DNS 手動)]を選んで、运)を押ず。 

[ DHCP を利用 （ DNS 手動）]を遇んだときは、 

に NS サーバ ー( プライマ U )] とに NS サーバ ー 
(セカンダ U )] を入力して<ださい。入力のしか 
たについては、「固定 IP アドレスを指定ずるとさ 
は」の手順3〜6をご覧ください。 

5 ♦■►で脂続診断]を選んで、运)を押ず。 

6 ♦■►で[はい]を選んで、运)を押ず。 

接続診断び始ま0まず。「正常でず。正し<入力 
されています。」と表示されたら、戻るボタンを< 
り返し巧して、設定を終了してください。 

固定 IP アドレスを指定するとをは 

1 「 DHCP を利用ずるときは J (が 上記)の手順1〜3 
を行ラ。 

2 ♦♦で個定 IP アドレスを指赶を選んで、<9を押 
ず。 

3 ♦♦で手動入力ずる項目を選んで、运)を押ず。 

設定項目について詳しくは、ち記をご覧ください。 

4 ®〜@ 。①数字ボタンまたは♦♦で3衍の数値を 
入力ずる。 

5 ■►でちの枠に移動ずる。 

6 手順4、5をくり返して4つの枠に入力し、毎)を 
押ず。 

7 他の項目を設定ずるときは、手順3〜6をくり返ず。 

8 ♦■►で脂続診断]を選んで、毎)を押ず。 

9 ♦■►で[はい]を選んで、@を押ず。 

接続診断び始まりまず。「正常でず。正しく入力 
されています。」と表示されたら、戻るボタンを< 
り返し巧して、設定を終了してください。 



ネットワ—クで楽しむ 



ホームネツトワーク設定をずる 


必ずサーバーの準備をはじめに行ってください。 
サーバーの設定を行って本機からのアクセスび可 
能な状態にしてください。 

サーバーでの設定について詳しくは、それぞれの機 
器の取扱説明書をご覧<ださい。 


より便利に使ラために、接続したサーバーごとに 
ホームメニューに表示して選択するかどラかを設 
定でさます。まずはサーバーをホームメニューか 
ら選べるよラに設定します。なお、接続したサー 
バーは10台まで自動的に設定されます。 

1 ホームメニューか5鱼(設定) 一%(通信設定)① 
順に選んで、毎)を押ず。 

2 ♦♦で[接続ヴーバー設定]を選んで、 （0 を押ず。 

「接続サーノ（一設定」画面び表示されまず。 

3 ♦♦でホームメニューに表示したいヴーバーを選 
んで、毎)を押ず。 


4 ♦♦で[ずる]を選んで、受)を押ず。 


項目 でまること 


ずべて削除 

すべての接続サーバーを削除しま 
す。 

サーバー U スト更新 

サーバー U ストを最新の情報に要 
新でをます。 

情報 

選んでいる接続サーバーの情報を 
表示でをます。 

削除 

選んでいる接続サーバーを削除し 
ます。 


写真•音楽•映像ファイルなどのコンテンツを保を、 
配信する機器を総称して r サーノ（一」と呼びます。 

本機は「プレーヤー」として、離れたところにある 
r サーバー」に保をされている写真•音楽•映像ファ 
イルをネットワークを通して受信•再生でさます。 
ホームネットワークを楽しむためには、本機のほ 
かに「サーバー」となるネットワーク機器び必要で 
す。 VAIO やスレーレイディスクレコーダーなど、 
ネットワーク機器の最新情報を!;(下のホームペー 
ジで確認でさます。 
http :// www . sony . jp / event / DLNA / 

サーノ（一と本機それぞれで設定を行います。 


ヴー八一をホームメニューに表示しない 
ぶラにするには 

1 左記の手順1、2を行う。 

2 ♦♦でホームメニューに表示しないヴーバーを選 
んで、运)を押ず。 

3 ♦♦で[しない]を選んで、运)を押ず。 

お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 

•接続ヴ-ノ（-設定画面表示中 
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ホームネットワークにラまく接続でさないとさに、 
本機でサーノ（一を正しく認識できるか確認します。 

1ホームメニューか5を(設定) 一*^(通信設定)の 
順に選んで、运)を押ず。 

2 ♦♦で[接続ヴーバー診断]を選んで、 （9 を押ず。 

3 [はい]び選ばれていることを確認して、奠)を押ず。 

接続サーノ（一診断び始まりまず。 

4接続ヴーパー診断終了後に、♦♦で確認したし、サー 
バーを選んで、 运)を押ず。 



ホームネットワーク上で見つかったサーバー 


5該断結果内容を確認ずる。 

_な 通信設定/あ続ヴ ー/(— 診曲一詳巧_ 

ヴ ー / C— へのアクセスび許可されてし1ません。 

ヴーパーを； Home Server 

UDN； uuld:356igbb04dd8-1 010.7000 <0013d4d33 巨 6d 

IP アドレス： 192.1巨 S.O.lOO 

MAC アドレス： 0 0;la:2b;3c;4d 忍 e 

TCP ポート； 51626 

ヴ ーJt 一にテレビびされていなレ巧巧せびち D ます。 

ヴーバー押の技ををしてくださし、 


診断結まび失敗だつたと宝は 

理由と対処ち法を見て、接続や設定を確認してく 
ださい。詳しくは、「故障かな？と思ったら」 

(が115ページ)をご覧ください。 
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アプリを楽しむ[アプリキヤスト] 


あ6かじめ接続(が的ぺージ)と[ネットワーク設定](@91ぺージ） 
をして < ださい。 

放送中の番組とインターネット上のアプ U を同時 
に楽しめます。アプ U の一覧からお好みのアプ U 
を選ぶだけで、さまざまな情報を見ることびでさ 
ます。 

1夕田み(アプリキャスト)を押ず。 

2 ♦♦で使いたいアプリを選んで、运)を押ず。 


闘# 




放送中の番組や 
ビデオなどの映像 


選んでいるアプリ 


* 'い""►や©などを使って、画面に従って操作ずる。 


アプリの一覽か6他のアプリを選ぶ 


ホームメニューからお好みのアプ U を選べます。 


を押ず。 

♦■►で感はットワーク)を選ぶ。 


が Q 戀 

ネットワー. 

fel 詔 a ; 


!なび62壬ざまな«1にァクセスで5*す。 


r 

た 


I またはフォルダを選んで、 


3 ♦♦で使いたいアプリ； 

运)を押ず。 

フォルダを選んだとさは、次に、使いたいアプ U 
を還んで、 （9 を巧してください。 

左記の手順2の画面び表示されまず。 

4 ♦♦で使いたいアプリを選んで、运)を押ず。 

5 ♦♦♦■►や毎)などを使って、画面に従って操作ずる。 


マークの意ほ 

ni 3? i :追加になったアプ IJ 

:内容び更新になったアプ IJ 
E 日 il :一時的に利用不可のアプ U 
1^ :サービスび終了になったアプ U 

:登録したアプリ（费95ページ） 


すべてのアプ U の登録を觸除したときは、アプ U キャストを起 
動でさません。アプ I 」の一覧からアプ U を選んでください。 

左画面に PC 入力やネットワーク機器、インターネットブラウヴ 
の画面は表示でをません。 

字幕や艾字スーノ く一は表示でをません。 

ラジオ放送は音声のみ出力され、データ放送は表示でさません。 
アプ U を楽しむには、インターネットサービスを提供するプロ 
バイダーとの契約び別途必要になります。 

インターネットに接続するとをに、よりよいサービスの提供の 
ため、本機か 5 MAC アドレスや IP アドレスをサーバーへ自動的 
に送信します。インターネット接続び完了している場合は、電 
源を入れたとをやアプ I 」の利用時に、定期的にソニーび管理し 
ているサーバーに送信されます。 MAC アドレスびソニーの管理 
しているヴーノ 一政外に送信されることはありません。 

アプ U は予告なく停止したり、終了することびあります。 


ちよつと一 


ホーム方ニューで@(ネッ h ワーク）一®(アプ U キャストのは 
じめかた)を選ぶと、アプ I 」キャストの紹介び表示されます。ま 
た、©(アナ□グ時計)、<?^(カレンダー)、©(アラーム）を選 
んで使ラことびでさます。 

PC 入力中にアプ U キャストを起動すると、左画面は、前回視聴 
していた放送にな0ます。 

放送中の番組やビデオなどの映像は切0換え5れます。 
お買い上げ後、初回のインターネット接続時に、いくつかのア 
プ I 」び自動的に登録されます。 

アプ U キャストは、放送中の番組やビデオなどを視聴中にオプ 
ションか5 [アプ U キャスト]を選んでも起動できます（が42、 
56ページ)。 

ホーム;ニューの追加情報を消したいとさは、オプションの[追 
加情報表示]を脚]にしてください(が95ぺージ)。 
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アプリを登録する 


アプ U キャストにアプ U を登録すると、アプ U キヤ 
ストボタンを巧すだけで2画面に切り換わり、ア 
プ U を探す手間び省けます。 

登録したアプ U はすべてち画面に表示されます。 



登録したアプ U 


アプ IJ を登録するには 

アプ U キヤストには、最大30個までアプ U を登録 
でさます。 

1 を押ず。 

2 ♦■►で惩(ネットワーク)を選ぶ。 

3 ♦♦で登録したいアプ U を選んで、オプショ 
ン)を押ず。 

フォルダを遇んだとさは、次に、登録したいアプ 
U を遇んで、オプションボタンを巧してください。 

4 ♦♦で障録]を選んで、运)を押ず。 



お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 


参ホームメニューでアプリ選択中/2画面表示中 


項目 

でまること 

追加情報表示 

ホームメニユーのち下にま示され 
るアプ1」の追加情報を、表示するか 
どラかを設定します。 

アプリ全件解除 

アプ U キャストからすべてのアプ 
U の登録を解除します。 

1画面お术 

] 画面に切0換え、左画面を大を< 
表71^します。 

オー トスク □ー ル 

何ち操作をしないで設定した時間 
び経過すると、自動でアプ1」をスク 
ロールします。 

オートスクロールをやめるには[切] 
を選んでください。 

アプリ還択 

2画面に切り換え、選んだアプ U を 
ち画面に表示します。 

アプリ設定 

アプ U に設定びでをるとをは、設定 
画面を表示します。例えば、天気の 
アプ1」でお住まいの地域を最初に 
表示する設定など、アプ1」によって 
設定は異なります。 

登録/登録解除 

アプ1」をアプ1」キャストに登録ま 
たは登録を解除します。 

アプリ説明 

アプ1」の概要や提供者に関する情 
報を表术します。 

コピーを 登録 

同じアプ1」をもラ1つ登録します。 
増えたアプ1」にコピー元の設定は 
引を継びれません。 

視聴中通知 

アプ1」び対応しているとをは、2画 
面を解除してち、アプ U からのお巧 
らせを受け取れるよラにします。ア 
プ U からのお知らせびあるとをは、 
画面ち下にアイコンび表示されま 
す。 

並び換え 

アプ U を並べ換えられます。 

お問い合わせ 

アプ U のお問い合わせ先を表示し 

9 〇 
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ホームページを見る 


あ6かじめ接続(が的ぺージ)と[ネットワーク設定](@91ぺージ) 
をして < ださい。 

本機からインターネットにつないで、テレビ用に 
作られたホームページを閲覧でさます。 

1^^^再貪^を押ず。 


2 ♦■►で馈(ネットワーク）を選ぶ。 



3 ♦♦で货卜(インターネットブラウザ)を選んで、 

奠)を押ず。 

インターネットに接続しまず。 

インターネットブラウヴを終了ずるには、ホーム 
ボタンを巧してください。 


• ホームぺージを見るには、インターネットサービスを提供する 
プロバイダーとの契約び別途必要にな0ます。 

• インターネットサービスの種類によっては、本機び対応してい 
ない機能を使用しているちのびあります。そのため正しく表示 
されなかったり、動作しなかった D ずる場合びあります。また、 
今後新たに開発される技術には対応でさない場合ちありまず。 


インターネットブラウザ画面に 
ごいて 



囚ホームページタイトル 
回力ーソル 

***4■で移動します。見たい部分にカーソルを合わせて快を)を 
押すと、関連付け5れたホームページを表示します。— 

因で字入力 欄 

夕字を入力でをます。カーソルを合わせて@を押すと、ソ 
フトウ王アキーボードを表示します（が53ページ)。複数行入 
力でさるマルチラインテキストエ U アのとさは、オプション 
か5 [入力]を選んでください。 

囚 URL 

現な表示しているホームページの住所(アドレス）にあたるち 
のです。 

且 鍵 マーク 

通信内容を保護し安全にやりとりでさるホームページである 
ことを示す7—クを表示します。 

B リンク巧の URL 

力ーソルを合わせているリンク先の URL を表示します。 

旧フレーム 

複数に分割されているホームページの枠です。フレームで分 
かれたホームページでは、まず、♦♦♦•►でそのラちの1つを選 
び、 （ g ) を押して<ださい。選んだフレーム内でカーソルび 
動かせるよラになります。戻るボタンを押すと、別のフレー 
ムを選べるようになります。 

田リンク 

** ♦■►でカーソルを合わせて(ホを)を巧すと、関連付けられた 
ホームページを表示します。 

D スク□ールバー 

ホームページ上での現在表示位置を示します。 



データ放送視聴中に、表示されている U ンク先を***■►で選んで、 
を押すと、インターネットブラウザび起動して、 U ンク先のホー 
ムページを見ることびでをます。 
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オプションででさること… 


お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 

参ホームぺージ表示中 


項目 


でさること 


ブラウザ設定 ブラウヴ設定画面をま示します。 

文字サイズ:文字の表示サイズを変更 
し^^ 9 〇 

JavaScript の設定:」 avaScript の使用 
の有効/無効を設定します。 

Cookie の設定: Cookie の使用の有効/ 
無効を設定します。 

Cooki e の全削除: Coo kie をすベて削 
除します。 

スター トページに設定:表示している 
ホームページをスタートページに 設 
定します。 

スタートページは、一度本機の電源 
を切ったあとでインターネットブラ 
ウヴ画面を表示した とさに 表示され 
ます。本機の電源を切らずに再びイ 
ンターネットブラウヴ画面を表示し 
たとをは、最後に見ていたホームペー 
ジび表示されます。 

SSL の警告表示:セキュ U ティでな護 
されたページに接続するとをの確認 
表示の入/切を設定します。 

画質設定:画質を調整でをます(が68 
ぺ —ジ)。 

音質設定:音質を調整でをます(が71 
ページ）。 


ウインドウー覧 


お気に入り一覧 


前のページ 


現在開いているホームページを一覧 
表术します。 

登録した r お気に入り」を一覧表示し 
よ9 〇 

じ I 前に表示していたホームページに 
戻ります。 


巧のページ 前のページを見たあとに、元のぺ- 

ジに再び進みます。 


読&み中止 


読込みを中止します。 


再読]込み 


表示中のホームページを更新します。 


URL 入力 直接 URL を入力するためにソフト 

ウェアキーボードを表示します(が53 
ページ）。 


左削除 

文字入力中に、カーソルの左側の文 
字を削除します。 

入力 

ソフトウエアキーボードを表示しま 
す（が53ぺージ)。 

改行 

改行します。 


参お気に入り一覧画面表示中 


項目 

でまること 

最近使った順に 
並べる 

最近閲覧した順に並べ換えます。 

タイトル順に 
並べる 

タイトル順に並べ換えます。 

登録順に並べる 

新し < 登録した順に並べ換えます。 

還択 

選んだ r お気に入り」を表示します。 

お気に入りの削除 

選んだ r お気に入 D 」 を削除します。 

タイトルの編集 

選んだ r お気に入 D 」 のタイトルを編 
集でをます。ソフトウェアキーボー 
ドを表示します(が53ぺージ)。 

情報 

タイトル、 URL 登録日時、最後に閱 
覧した日時を表示します。 


お気に入りに追カロ 

表示中のホームページを r お気に入 
り」に登録します。 

リンクを新しい 
ウインドウで開< 

U ンク先のホームページを新しい 
ウィンドウで開をます。 

文字エンコード 
指定 

表示言語の文字コードを設定します。 
本機は文字の自動判別機能を備えて 
いますび、ホームページび正しく表 
示されないとをに設定します。 

情報 

表示中のホームページのタイトルや 
URL サーバー証明書の情報を表示し 
ます。 


•ウィンドウー覧画面表示中 


頂 目 

でまること 

ウインドウを 

閉じる 

複数のウィンドウを開いているとさ、 
選んだウィンドウを閉じます。 

選択 

選んだウィンドウを表示します。 

情報 

選んだウィンドウのタイトルや URL 、 
ヴーノ（一証明書の情報を表示します。 

• 複数行入力でさる夕字入力欄選択中 

頂 目 

でまること 
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を如パソコン ( PC ) などに巧巧した写真 
n や音楽、映像をテレビで楽しむ 


あ 6 かじめ接続 (@89 ぺージ)と[ネットワーク設赶 (煩で1 ぺージ)、 
[接続ヴ ー/ C — 設定] (@92 ベージ)をして < ださい。 
r ネットワーク機器について J (が130 ページ)もご質ください。 

本機につないだネットワーク機器の静止画ファイ 
ル(写真）や音楽ファイル、映像ファイルを本機で 
再生できます。ネットワーク機器は、 DLNA ガイ 
ドラインまたはソニールーム U ンクに対応してい 
る必要びあります。 

ネットワーク機器の情報を下のホームページで 
確認でさます。 

http://www.sonv.jp/event/DLNA/ 

ネットワーク機器の設定を変更した場台は、テレ 
ビ本体の電源スイッチで電源を入れ直してくださ 
い。 

1を押ず。 

2 ♦■►でフオト）またはで(ミュージック ）、 izi 
(ビデオ)を選ぶ。 


さを] ；] ロゴ卸' 卸' 扫 

卜 "-1 



3 ♦♦で再生したいファイルび保巧されている機器 
を選んで、运)を押ず。 

ファイルまたはフォルダの U ストび表示されまず。 

サムネイルー覧を表示ずるには 

U スト表示中に、^を巧ず。 

1」スト表示に戻ずには、ちラー度黄ボタンを巧し 
て < ださい。 


4 ♦♦で再生したいファイルまたはフオルダを選ん 
で、泻)を押ず。 

フオルダを選んだとさは、次に、再生したいファ 
イルを選んで、奠)を巧してください。再生び始 
まりまず。 


田 

フォト _ 

^9 J 1 All 101MSDCF 

^ I I 2009/10/1 KB) 

□SC00140.JPG 



【フォト)再生中に本機のマルチリモコ 
ンで操作するには 

マルチ U モコンボタン 機能 

@ 一時停止/再生 

戻る 再生停止（ファイル/フォルダの 

選択画面へ） 

♦♦ 前のファイルへ 

♦♦ なのファイルへ 


乃(ミユージック)再生中に本機のマルチリ 
モコンで操作するには 

マルチ y モコンボタン 機能 

0 一時停止/再生 

戻る 再生停止（ファイル/フォルダの 

選択画面へ） 

♦■►を巧したままにずる飛び先指定 

♦ _頭出し再生’ _ 

♦ なのファイルへ 


* ファイル冒頭から3砂し U 内のときは、前のファイルを頭出し再 
生します。 


ごミ主意 


• ネットワーク機器によっては、ネットワーク機器側で登録び必 
要な場合びあります。詳し<は、ネットワーク機器の取扱説明 
書をご覧ください。 

• 0(フオト）では、ファイルによっては拡大して表示されるため、 
画質び粗くな0ます。また、サイズや横縦比によっては、画面 
いっぱいに表示されません。 

• 0(フオト）では、静止画の表示に時間びかかるものびあります。 
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あ百かじめ[通信設赶の[レンダラー機制、[レンダラーアクセス 
制御設定]、[レジダラー註細設定](が83、84ぺージ)をしてくだ 
さい。 


レンダラーとは、対応機器の操作により、デジタ 
ルカメラや携帯電話の写真や音楽ファイル、映像 
ファイルを、ネットワークを通して本機で再生す 
る機能です。レンダラーを楽しむためには、デジ 
タルカメラや携帯電話などのレンダラー対応機器 
びコント□ーラーとして必要です。 

コント□ーラーの取扱説明書ちあわせてご覧<だ 
さい。 

コント□-ラーで選んだファイルを、本機で再生ずる。 

つないだネットワークを通して本機でファイルを再生 
しまず。 


ファイル再生中の操作は、本機のマルチリモコン 
またはコント□ーラーで行います。 



に|(ビデオ)再を中に本機のマルチリモコ 
ンで操作するには 

マルチリモコンボタン機能 



一時停止/再生 

戻る 

再生停止（ファイル/フォルダの 
選択画面へ） 

早戻し/早送り 

♦♦を2回または3回 
巧ず 

高速戻し/高速送0 

♦■►を巧したままにずる 

飛び先指定 

夺 

約30砂先へ 

♦ 

15秒前へ 


情報パネルについて 

情報パネルで再生の状態や再生時間などを確認で 
さます。情報パネルは、画面表示ボタンで表示し 
たり、閉じたりします\ 


で 


因再生状態 
回 再生位置 

総時間を認識でさないファイルの場合は表示されません。 

因再生時間/総時間 

打にユージック）やに|(ビデオ)でファイル再生中に*括送 
り）、♦(早戻し)を巧したままにすると、巧び先を表示します。 

回 操作ガイド表示欄 

再生中に使えるマルチ IJ モコンボタンをガイド表示します。 
操作ガイドは約5秒で消えます。 

* (フオト)で静止画表示中は情報バネルは表示されません。 


〔® の®® C 決定3再をなどの操作げでさます。〔戻る^再を搭了 I 


なのぺージにつヴ<=> 


己:48 0:3 :己6 


デジタルカメラなどの画像をテレビ 
で楽しむ[レンダラー] 


ネットワ—クで楽しむ 


99 





ネ 

卜 

I 

ク 

で 

楽 

し 

む 



お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 


• 〇(フオ S ) 選択中 


項目 でまること 


画質 

画質を調整でをます 
(@68 ぺージ)。 

音質 

音質を調整でをます 
(适 71 ぺージ)。 

画像表示節囲 

全画面で表示するかどラかを設定し 

9 〇 

再生方法 

1」ピート/シャッフルのフォト再生 
設定びでをます。 

フォト再生設定 

再生のしかたやスライドショー実行 
中の効果などを設定します。 

並び換え 

フォルダ传ファイルを並べ換えます。 

サムネイルー覧/ 
リスト表示 

サムネイルー覧または1」スト表示を 
切り換えます。 

再生 

ファイルを再生します。 

スライド シヨー 

ファイルを連続再生します。 

BGM を流すには、あらかじめ 
(5 ユージック）で BGM を登録して 
<ださい。 

回お 

静止画を左もに 90 度または 180 度回 
転します 0 

スピーカー 出力 

本機またはオーディオ機器のスピー 
カーから音声を出します。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

情報 

機器やフォルダ、ファイルの情報を 
表示します。ファイル形式に「*」び 
付いているファイルは、他のネット 
ワーク機器で再生でをない場合びあ 
ります。 


•でにュージック)選択中 


頂目 

でまること 

音質 

音質を調整でをます (@71 ページ)。 

フォト再生時 
BGM 解除 

登録した BGM を解除します。 

再生方法 

U ピート/シャッフル/再生対象の 
5 ュージック再生設定びでをます。 

並び換え 

フォルダやファイルを並べ換えます。 

サムネイルー覧/ 
リスト表示 

サムネイルー覧または U スト表示を 
切り換えます。 

再生 

前回停止した位置、または先頭から 
ファイルを再生します。 

フォト再生時 
BGM 登録 

か口ォ ト）でスライドシヨー実行 
中に流す BGM を登録します。 

スピーカー 出力 

本機またはオーディオ機器のスピー 
カーから音声を出します。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

情報 

機器やフォルダ、ファイルの情報を 
表示します。ファイル形式に「*」び 
付いているファイルは、他のネット 
ワーク機器で再生でをない場合びあ 
ります。 
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•仁!(ビデオ)選択中 


項目 

でまること 

画賛 

画質を調整でをます(が68ページ)。 

音質 

音質を調整でをます(が71ページ)。 

再生ち法 

U ピート/シャッフル/再生対象の 
ビデオ再生設定びでをます。 

並び換え 

フォルダ和ファイルを並べ換えます。 

サムネイルー覧/ 

サムネイルー覧または U スト表示を 

U スト表示 

切り換えます。 

再生 

前回停止した位置、または先頭から 
ファイルを再生します。 

頭出し再生 

冒頭からファイルを再生します。 

:タチャプター再生 

なのチャプターに飛びます。 

前チャプター再生 

チャプターの先頭または前のチャプ 
ター(チャプターの先頭から3砂しツ内 
のとを）に戻ります。 

モーションフ□一 

動をを滑らかにして映像の残像感を 
減らします（が70ぺージ)。 

番組説明 

再生している番組の説明を表示しま 

す。 

スピーカー 出力 

本機またはオーディオ機器のスピー 
カーから音声を出します。 

へッドホン音量 

へッドホンの音量を調節でをます。 

画面モード 

画面モードを切り換えます（が73 
ページ)。 

情報 

機器やフォルダ、ファイルの情報を 
表示します。ファイルお式に「*」び 
付いているファイルは、他のネット 
ワーク機器で再生でをない場合びあ 
ります。 
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ネットワークを通して録画モ約ずる 


お6かじめ接続(@89ぺージ)と[ネットワーク設定](@91ぺージ)、 
[接続ヴ ー/ C — 設定](@92ぺージ)をして < ださい。 
r ネットワーク機器について J (が 130ページ)もご質ください。 

本機と離れたところに設置しているネットワーク 
録画に対応した録画機器 (2007 年 9 月!;!降発売）に、 
本機から録画予約の情報を送れます。 

1 r 番組表か5録画予約ずる J (が104ぺージ)①手順 
1〜6をす5ラ。 


[録画機器]を選んで、运)を押ず。 

ネットワーク録画に対応した録画機器び複数ある 
ときは、♦♦で録画ずる機器を選びまず。 

♦♦で[予約確定]を選んで、毎)を押ず。 

録画機器の電源び入り、予約情報び送信されまず。 
予約した時間になると録画機器のデジタルチュー 
ナーを使って録画開始しまず。 


♦♦♦■►で臨画方湖を選んで、（@)を押ず。 


g 巧の屯に更は描れ 

テレビ 101 NHK BS1 

リ/3(乂）午を 1:00-2:54 白〇巧: 015- < 

_♦巧のキーワー问こヒットした含巧です：卜ーマス•コリンス_ 


予約の修正や削除をする場合には、録画機器で操 
作してください。 


S 巧历5 1/2 

【店«田本】卜ーマス•コ y ンス 
【出演奇 ヘンりーブランド、 

マレーネ•ガルボほか 


巧か！巧：16:9 112因り0的0 
音青悄巧：圧巧 B モードステレオ 
コビーコント□-ル； 

アナログ巧居巧 
デジタル巧面お巧ちり 
_光デジかレ苗音一回巧 

(細予巧） 

摩国饼)巧函方法ぶシンク□涅画) 


3 ♦♦で[ネットワーク]を選んで、运)を押ず。 

ネットワーク録画に対応した録画機器び見つから 
ないときは、[ネットワーク]は選べません。 

4 ♦♦♦■►で[録画予約]を選んで、运)を押ず。 

5 ♦で設定欄を選んで、径)を押ず。 


g 巧の > じに更は括れ 

;レビ 101 NHK BS1 
11/3( 义）午を 1:00-2:54 


を了時刻 チャンネルまち 居面なお 


毎豆備都 ; xmxx 




放送時間び変更になった場合などは、変更に合わせた録画はで 
さません。 

予約情報び録画機器に送信されたあとは、本機とは関係な<す 
ベて録画機器側の動作となります。また、本機の予約 U ストや 
録画予約結果I」ストには表示されません。 

契約び必要なチャンネルの番組を録画予約するとをは、録画機 
器に契約済みの B-CAS カードを入れてください。 


ネツトワ—クで楽しむ 
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録画方法の設定と準備 



シンク□録画/ 

手動録画 

お手持ちの機器びシンクロ 
録画に対応しているとをは 
[録画ち法]を[シンク□録 
画]に、対応していないとを 
は隨|画ちま]を[手動録画] 


番組表から録画モ約/ 

視聴モ約 

録画予約または視聴予約したいま組 
をミ夫めるだけで予約完了！ 

が104ぺージ 

曰時指定録画モ約 

n 主曰曰しゴ し〜,- *7 II I マ-で々 ./n I 


現在放送中 
おぶび 
放送開始前 
の番組 


© つないだ録画機器でま組を 
録画ずる/モ約ずる 

本機と録画機器をつなげば、下記の方法でデジタル放送の録画設定びでさます。また、視聴予約の設定も 
できまず。地上アナ□グ放送は、本機では録画や予約の設定はできません。つないだ機器側で録画や予約 
の設定を行ってください。 



シンク□録画: 録画機器び映像•音声信号を受信している時間のみ、自動で録画する機能です。録画機器側で録画操作してを録画でさません。 
手動録画: 本機と録画機器の両方で録画予約して、自動で録画する機能です。録画機器側では、本機の予約と同じ時間に録画でさるよラに 
録画予約し、本機をつないでいる入力を選ぶ必要びあります。 

ネットワーク録画: 本機とネットワーク録画対応機器びネットワークでつなびっているとをのみ設定できます。本機から録画予約の情報を、 
ネットワークを通して録画機器に送信します。 

HDMI 録画: 本機とソニー製デジタル八イビジョンチューナー内蔵 HDD レコーダー BRX - A 320 びつなびっているとをのみ設定でをます。 

本機から録画予約の情報を録画機器に送信します。 


録画実行中に視聴でをるが送やが部入力 

録画実行中の番組の他に、下の表のよラに外部入力の映像を見ることがでさます。 



巧上 
アナ□グ 

巧上 
デジタル 

BS 

デジタル 

110脱 
デジタル 

ビデオ 

1、 27 <ti 

3娜ーネント 
入力 

HDMI 

1〜 3 A * 


地上デジタル録画実行中 

X 

A 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

BS デジタル録画実行中 

X 

X 

A 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

11脂 CS デジタル録画実行中 

X 

X 

X 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇：視聴可能/ A :録画実行中の番組のみ視聴可能/ X :視聴不可能 


次のぺージにつづく => 


• シンク n 録画または手動録画で録画予約したときは本体の電源 • 八ードディスクレコーダー ‘ DVD レコーダー複合機などのとき 

スイッチや主電源スイッチで、電源や主電源を切5ないでくだ は、録画予約する前に、複合機器側で録画する機器 ( HDD や 

さい。電源や主電源び切れていると、予約した時刻になってち DVD など）を選んでおいて<ださい。 

電源は入5ず、録画び始まりません。 • 録画機器側びデジタル放送を受信でさる場合は、シンク□録画 

や手動録画ではなく録画機器側の録画機能をご利用ください。 
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デジタルが送 


つないだ機おに映像を録画する 









録画•モお]をする前に接続 (が 26 ぺージ)と[録画，の設定] 

(が 81ぺージ)をして < ださい。 

本機には最大で録画予約は20件、視聴予約は10件 
まで設定でさます。 


巧組表から録画モ約する 


1 を押ず。 

2 ♦■►で仁!(ビデオ)を選ぶ。 

3 ♦♦での(番組予約）を選んで、运)を押ず。 

4 ♦♦で©(録画予約）を選んで、运)を押ず。 

5 ♦♦で予約したい放送の番組表を選んで、运)を押ず。 

番組表び表示されまず。 

6 ♦'ぃ■■►で録画したい番組を選んで、毎)を押ず。 

番組説明び表示されまず。 

7 ♦♦で[録画予約]を選んで、运)を押ず。 

くり返し同じ時間帯(月 一±など）に録画ずる場合 

は、♦を巧したあとに运)を巧してから、♦♦で[日 
付]を設定してください。 

8 [予約確赶び選ばれていることを確認して、 @ 

を押ず。 



ごミ主意 


• 録画実行中は本体の電源スイッチや主電源スイッチで、電源や 
主電源を切らないでください。録画び中止されます。 

マルチ U モコンの電源スイッチで電源を切ってち録画は継続し 
ます。 

• 独立データ放送のデータ画面はデジタル放送/ビデオ出力端子 
か5出力されないため、録画予約でをません。 

• 視聴予約は電源び入っている状態(本体前面の電源/録画予約/ 
録画ランプび緑色に点好)でないと実巧されません。 


番組表から視聴モ約する 


電源び入っている状態で放送開始時刻になると、自 
動で予約した番組にチヤンネ J レび切り換わります。 

1 r 番組表か5録画予約ずる J ①手順1〜6を行ラ。 

2 ♦♦で[視聴予約]を選んで、@)を押ず。 

3 [予約確赶び選ばれていることを確認して、运） 
を押ず。 


• 「曰時指定録画予約」の場合と、番組表か5の録画予約で< り返 
し録画するよラに設定したとをには、[流動編成•イベント U 
レー対応設定](费81ページ)で設定でさてち、流動編成•イベン 
トリレーには対応しません。 

• 録画予約と視聴予約び重複するとさは、録画予約び優先されま 
す。 


つないだ機器に映像を録画する 
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8 毎)を押ず。 

9 ♦♦で[予約確定]を選んで、运)を押ず。 

録画を停止するには 

1を押ず。 

2 ♦■►で仁!(ビデオ)を選ぶ。 

3 ♦♦で0(番組予約）を選んで、运)を押ず。 

4 ♦♦で(予約リスト)を選んで、@)を押ず。 

予約 U ストび表示されまず。 

5 ♦♦で録画中の予約を選んで、 （§) を押ず。 

「予約修正」画面び表示されまず。 

6 ♦♦♦■►で[予約削脚を選んで、运)を押ず。 

7 ♦■►で[はい]を選んで、运)を押ず。 

くり返し録画するには 

番組表からの録画予約と r 曰時指定録画予約」では 
くり返し同じ時間帯に録画するように設定できま 
す。 

番組表から録画予約を設定するとさは r 番組表から 
録画予約する」（が104ぺージ)の手順7のあとで設 
定してください。録画予約の設定び完了したあと 
で r 予約 U スト」（が107ページ）で修正することわ 
でさます。 

旧時指定録画予約」のときは左記の手順7でくり返 
しを設定してくださし、 


• 録画実行中は本機前面の電源/録画予約/録画ランプびホ色に 
点なしているので、録画実行中であることを確認できます。 

• 未購入のペイバービュー(有料ま組)は曰時指定録画予約設定び 
でさてち録画はでさません。 

• 番組情報取得の状況によっては、ま組名などび表示されないこ 
とびありまず。 
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1を押ず。 

2 ♦■►でに|(ビデオ)を選ぶ。 

3 ♦♦で©(番組予約)を選んで、@)を押ず。 

4 ♦♦で0(録画予約)を選んで、运)を押ず。 

5 ♦♦で予約したい放送の日時指定予約を選んで、 

运)を押ず。 

6設定欄び選ばれていることを確認して、毎)を押ず。 

「日付」欄び選ばれまず。 


♦■►で項目を選んで、♦♦で設定して、■►で次の項 
目を選ぶ。 

予約したい内容を設定してください。 


項目 

でまること 

曰付 

録画する曰付またはくり返しを設 
定でさます。 

開始時刻 

録画開始時刻を設定でをます。 

終了時刻 

録画終了時刻を設定できます。 

チャンネル番号 

録画するチヤンネルを選べます。 


放ちを視聴中に録画び始まると、録画実行中のチヤンネルに自 
動的に切り換わります。その後、視聴したい入力に切り換えて 
ください。録画実行中に視聴でさる外部入力について詳しくは、 
が103ページをご覧ください。 

有料番組を予約すると、予約時には料金びかかりませんび、録 
画び始まると料金びかかりまず。 

映像/音青信号などび複数あるま組では、信号逞択画面び表示 
されます。 



つないだ機器に映像を録画する 





あ 5 かじめ接続(が 28 ぺージ)と [HDMI 機器制細設赶（が 82 ぺ一 
ジ)をして < ださい。 


HDMI 機おに録画モ約する 


1 r 番組表か5録画予約ずる」（が104ぺージ)の手順 
1〜6をす5ラ。 


2 ♦♦♦■►で[録画方法]を選んで、毎)を押ず。 



3 ♦♦で [HDMI 機器]を選んで、毎)を押ず。 

H DM I 録画に対応した録画機器び見つからないと 
きは、 [ HDMI 機器]は選べません。 

4 ♦♦♦■►で[録画予約]を選んで、运)を押ず。 


5 ♦で設定欄を選んで、奠)を押ず。 


0録画予巧設を 


g 巧の > じに受は泣れ 

Ea テレビ 101 NHK BS1 

…3(火）午を 1:00-2 旧4 

C 

曰讨 曲せ時刻 を了時刻 

チャンネルまち ち因拍(器 

.--111，‘3狄1 伴 1:00— 端2:54 

101 XXXXXX 1 

巧 mm 

( 予約苗ち） 

デジタル巧面が巧あ0 

.1 



設定欄 


ごミ主意 


• 放送時間び変更になった場合などは、変更に合わせた録画はで 
さません。 

• 予約情報び録画機器に送信されたあとは、本機とは関係な<す 
ベて録画機器側の動作となります。また、本機の予約 U ストや 
録画予約結果 I 」ストには表示されません。 

• 契約び必要なチャンネルの番組を録画予約するとをは、録画機 
器に契約済みの B - CAS カードを入れてください。 


6 [録画機器]を選んで、运)を押ず。 

H DM I 録画に対応した録画機器び複数あるとさは、 
♦♦で録画ずる機器を選びまず。 

7 ♦♦で[予約確定]を選んで、毎)を押ず。 

録画機器の電源び入り、予約情報び送信されまず。 
予約した時間になると録画機器のデジタルチュー 
ナーを使って録画開始しまず。 

予約の修正や削除をする場合には、録画機器で操 
作してください。 


つないだ機器に映像を録画する 
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5 詳細を確認したいときは、♦♦で番組を選んで、 
(0 を押ず。 


マークの意ほ 

D: 正しく終了した録画予約。 

^:正しく終了した録画予約で r お巧らせ」びあるちの。 
♦♦で還んで、@を巧ずと詳細び表示されます。 
正しく終了でさなかった録画予約。 

♦♦で選んで、@を巧ずと詳細び表示されます。 


お使いの状態により、表おされるオプションの項 
目は異なります。 

• 色鲁(録画予約結果リスト)表示中 

頂目 できること 

を件削除 予約の履歴をすべて削除します。 


1を押ず。 

2 ♦■►でに|(ビデオ)を選ぶ。 

3 ♦♦で0(番組予約）を選んで、 （§) を押ず。 

4 ♦♦で色！(録画予約結果リスト)を選んで、<8を 
押ず。 

録画予約結果 U ストび表示されまず。 

最大で20件までの録画予約び表示され、ちいち 
のから順に削除されまず。 


1を押ず。 

2 ♦■►でに|(ビデオ)を選ぶ。 

3 ♦♦で0(番組予約)を選んで、运)を押ず。 

4 ♦♦でも(予約リスト)を選んで、毎)を押ず。 

予約 U ストび表示されまず。 

♦♦で還び(@)を巧ずと、「予約修正」画面び表おさ 
れ、予約の修正、削除、保護設定びでさまず。 


も < 由 


巧入たちの白在 

〇り/ 4(が午を11:00;00.11:30;00 E 3101シンク□苗国 


それ LI け!カン フー キッド 
な11/ 5( 木）午を 7；00:〇〇 


Q バーフル•ロン U ネス 

911/ 6(を）午を10:00;00.10:30;00 101シンク□巧目 


Al をは孤 K 巧巧えて(巧を版） 
■■ a 11/ 7(±) 午前 io:c 


な11/ 7(±)午前10:00;00.11ち4;00 153102シンク gg 頁 


凸予約番号 (@ T マークの意味」） 

回予約設定の内容 

番組のタイトル、予約曰時、チャンネル 


マークの意味 

® (赤）：録画予約 
¢1(青）:視聴予約 

〇:予約番号。番号の順に実行されます。 

録画実行中の予約。 「 REC 」 の点滅中は、録画準備中また 
は終了処理中です。 

31:保護設定されている録画予約。 

h (「 ！」部分:ホ）：重複していて、実行でさない録画予約また 
は視聴予約。 

^(「！」部分:載：一部重複していて、部分的に録画できない 
予約、または<0返し予約の一部び録画で 
さない予約。 




モ約を確認する/修正する 


録画モ約び実巧をれたかを確認する 


モ約の内容を確認ずる 


つないだ機器に映像を録画する 






長 < お使いいただくためのお手入れ方法 


液晶画面には、反射による映り込みを抑えたり、映像を見やすくしたりするために、特殊な表面処理を施 
しています。 

誤ったお手入れをした場合、テレビを傷つける原因にもなりますので、次のことを必ずお守りください。 


バタ晶画面、外装のお手入れ 




息 


剤 


お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセン ト から 
抜いてください。 

液晶の画面は特殊加工びされているので、なるベ<画面 
に曲れないよラにしてください。 

本機に直接洗剤をかけないでください。吹きかけた洗剤 
び画面下部や、外装部にたれて本機び故障する場合びあ 
D ます。 

画面やが装の巧れをふさ取るとさは、めびねなをなどの 
乾いた柔らかい巧でそっとふを取ってください。 

万一、ミ由性マジックなどび付着してしまった場合は、水 
で薄めた中性洗剤などに巧を浸して固く絞ってふを取 D 、 
最後に乾いた巧で軽くふいてください樹くこすると、液 
晶表面に傷びつをます)。 

クレンヴーのよラな研磨剤び入った洗剤は使わないで< 
ださい。 

ふを取るとさの圧力で、液晶配列び崩れて、巧れのよラ 
に見えることびあります。これは、電源を入れ直すと元 
に戻 D ます。 

印刷面は乾いた柔らかい巧で T 寧に拭いて<ださい 。 m 
などでひっかくと、印刷面び傷つくことびあ D ます。 




揮発性のもの(殺ち剤、シンナー、ベンジン 
など）は使庙しないでください。 


殺虫剤のよラな揮発性のちのをかけたり、シンナーやべ 
ンジンなどは使った D しないでください。変質したり、 
塗装びはげたりすることびあります。 

ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、 
塗装びはげた D することびあります。 

市販の化学ぞラさんやク1」一ニングク□スなどを使ラと 
をは、その販売会社に確認してください。 

市販の液晶パネル用な護フイルターなどは使わないで< 
ださい。 








修理に出ず前に 


修理に出す前に、わラー度、点検をしてください。 
それでわ、正常に動作しないとさは、卷末にある 
ソニー ご相談窓 □へ お問い合わせください。お問 
い合わせになるとさは次のことをお知らせくださ 
い。 

液晶デジタルテレビ 

ヶ-ディ-。!/ ブィ 

ケ-デバル ブィ 

画面サイズ(番号）びどれかわからないとさは、保 
証書や本機前面ち下に記載されている型名をお知 
らせください。 



型ち 


マルチリモコンの型名： 

ア-ル I ム I フジ I イディ- 

RMF-JD005 

故障の状況:でさるだけ < わし< 
購入年月日： 


自己診断表示一画面び消え、スタンバイラ 
ンプが点滅した6 

本機には自己診断表示機能びついています。これ 
は本機に異常び起きたときに、本機前面のスタン 
バイランプの点滅およびその速さで本機の状態を 
お知らせし、よりスムーズにサービス対応させて 
いただくための機能です。本機前面のスタンバイ 
ランプび赤<点滅したら、下の手順に従って、卷 
末にある ソニー ご相談窓 □へ お問い合わせくださ 
い。お問い合わせの内容によっては、修理び必要 
な場合びあります。 



1 本機前面のスタンバイランプの点滅回数を数え 
て < ださい。 

2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源 
コンセントを抜いてから、 ソニー ご相談窓□に 
点滅回数をお知らせ < ださい。 


本機の設置場所ををえたとまは 


お引越しや模様替えなどで、アンテナをつなざ換 
えたときは、わラー度、本機でかんたん初期設定 
をしてからお使いください(が r かんたん初期設定 
をあとでやり直すには」23ページ)。 


困。たときは 
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故障かな？とおった 6 


インターネットのホームぺージでもよくあるお問い合わせ 「 Q & A 」 を紹介しています。 
http://www.sony.co.jp/faq/bravia/ 


まず確認してください 


アンテナ線をしつかりつなぐ。 


電源コードをしっかりつなぐ。 


本体の主電源スイツチと電源 
スイッチを入れる。 





付属の VHF / UHF 用同軸 
アンテナ接続ケーブルを使ラ。 


こんな場合は故障ではありません 


画面に光る点、または光5ない 
点びある。 


「ピシッ」というきしみ音び出る。 



輝点•滅点 


液晶テレビの映像は微細な画素の集合で 
す。 

画面の一部に画素欠けや輝点びをなする 
場合びあ0ます。 



電源を入れたときや電源スタン 
バイ時に r カチッ」と音びずる。 



電源を入れているかどラかに関わらず、 
周囲との温度差でキャビネットび伸縮し、 
「ピシッ」という音び出ることびあります。 


電源を入れたとさは、内部の回路び働く 
ため音びします。 

また電源スタンバイ時は、デジタル放送 
か5のデータを取得するため、本機の電 
源び自動的に入0、音びします。 


困つたとをは 
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全般 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

本機の 電源が突然切れた/しり 

• [無操作電源オフ]を設定していると自動的に電源び切れます。 

80 

のまに占、消えていた。 

• 無信号状態び続くと「オートシャツトオフ」により電源び自動的に切れます。 

127 


• [オンタイマー]を利用して電源を入れた場を、設定した視聴時間を経過すると、電源 
び切れます。 

67 


• [人感センサー]を設定していると、設定した時間の間、継続して人の動さを感知しな 
かったときは消画となり、さ5に約30分間経過すると自動的に電源び切れます。テ レ 
ビか b 離れた場所で視聴すると動きを感知しにくい場をびありまず。 

128 


• 人感センサーの前に物び置いてあったり、直射日光や風が当たる場所ではセンサーび 
感知せず、人感センサー機能び正しく動作しないことびあります。 

128 

本機の 電源び勝手に入ってし 
まラ。 

• [HDMI 機器制御設定]の [HDMI 機器-テレビ電源連動]を[しない]に設定してくださ 
い。 

82 

色びつかない、 ちびぉかしし、 

• ろ立(画質' 映像設定)をお好みに合わせて調整してください。 

68 

画面び暗い。 

• [消費電力]を確認してください。賊湖)]または願(暗)]に設定されていると画面が 
暗< な0ます。 

80 

音声は出るび 画像が出ない。 

• [消費電力]を確認してください。[減(消画)]に設定されていると画像は出ません。 
このとをは本機前面の消画/通信/タイマーランプび緑色に点灯します。 

80 


• [人感センサー]を設定していると、設定した時間内に人の動きを感知しなかったとさ 
は、消画になります。 

128 

画像び 乱れる。 

• 本機の近くで携帯電話や電子レンジ、掃除機などを使用すると、映像や音声び一時的 
に乱れることびあります。 



• 画像の輪郭び乱れる場合は[モーションフ□一]を[標準]または脚]にするか、[シネ 
マドライプ]を[切]にして<ださい。 

70 

胃® サイズび勝手に切0換わる。 
映像び上下に動く。 

• [オートワイド]び[入]に設定されていると映觀こ適した画面サイズを自動的に判断し 
ます(お買い上げ時は[入]に設定されています)。気になるときは[オートワイド]を 
[切]にして < ださい。 

73 

チヤンネルび映らなぃ。 

• チぉンネルを再度設定してください。 

76、77 

チヤンネル +/- ボタンで 

• チトンネル登録で、チャンネル+/—ボタンで選局できるチャンネルを設定してくだ 
さい。 

76 、 77 、 

78 



困 

ご 

た 

と 

を 

は 


視聴予約 した番組に切り換わ5ない。 • 同じ時刻に録画予約び設定されていると、視聴予約は実行されません。 
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地上アナ□グ 


症げ 


対処のしかた 


参照ぺージ 


画像び _ "Mx 
一 串になる。 



アンテナレベルを確認しなびら地上波アンテナの位置、方向、角度を調整してくださ 
し、。強風などでアンテナの向をび変わっていないか確認してください。 


75 


雪び降る ょぅ 

な画面、ラすい 
画面、風びふくと 

ち5つく。 



アンテナび壊れたり曲がったりしていないか確認してください。 

アンテナレベルを確認しなびら地上波アンテナの位置、方向、角度を調整してくださ 
し、。強風などでアンテナの向さび変わっていないか確認してください。 

電波び強すざたり、弱すざる場合びあります。[地上アツテネーター]を[入]または[切] 
に切り換えてください。 


75 


75 


斑点 や 点模様 

び走る。 



アンテナ線は電源コードからでさるだけ離してください。 


• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、お買い上げ店などに 
お問い合わせください。 


アンテナはなるべく道路か b 離して設置してください。ヘアードライヤー、自動車、 
バイクなどからの雑音電波の干渉を受けている可能性びあります。 


電波び強すざたり、弱すざる場合びあります。[地上アツテネーター]を[入]または[切] 
に切0換えてください。 


75 


チヤンネルを切り換えたとさに、画面び 

一瞬またたぐ。 


I 本機び自動的にアナ□グ放送のゴースト(映像や画面びずれて二重云重になる）を検出 
して、調整しています。異常ではありません。 


地上デジタル 


症状 


対処のしかた 


参照ぺージ 


地上デジタルび 受信できない/ 
地上デジタルの 画像び乱れる。 


お住まいの地域で地上デジタルび放送開始されているか確認してください。 


地上デジタルに対応したアンテナにつないでください。 


アンテナレベルを確認しなびら地上波アンテナの位置、方向、角度を調整してくださ 
し、。強風などでアンテナの向をび変わっていないか確認してください。 


• ブースターのレベルを下げてみてください。信号を増幅しすざると夏信でをないこと 
びあ0ます。 

• アンテナを直接つないでいるか、ケーブルテレビに ATV ) を受信しているかを確認し 
てください。ケーブルテレビ放送含社によって、再送信の方式び異なります(本機び 
対応しているのはパススルー方式のみです）。 

• 有料放送を見るには視聴契約して<ださい。 

•お住まいの地域によって放送び異なります。おず、チヤンネルスキヤンの前に[デジ 
タル共通:地域設定(県域)]を設定してください。 

• 抛上デジタル：自動チトンネル設茵で[初期スキヤン]または[再スキヤン]してくだ 
さい。 


電波び強すざたり、弱すざる場合びあります。[地上アツテネーター]を[入]または[切] 
に切り換えてください。 


75 


122 

124 

76 

76 


75 


困つたとをは 
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BS /110 度 CS デジタル 


症げ 対処のしかた 参照ぺージ 


BS デジタル' 110度 CS デジタルび 受信 

• BS ‘ 110度 CS デジタルに対応したアンテナおよび同軸ケーブルにつないでください。 

16 

でさない。 


•アンテナや分配器、分波器、ブースターなどが BS ‘1 10度 CS デジタルに対応していな 
いと受信でさません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理尝社にお問いをね 
せ < ださい。 




• BS アナ□グチューナー内蔵の録画機器からアンテナ接続ケーブルをつなぐと夏信でさ 
ません。分配器を使って本機と BS アナ□グチューナー内蔵録画機器にそれぞれつない 
で < ださい。 

18 



• 衛星アンテナの前方に障害物びないか確認して<ださい。 




•〔 BS / CS : 衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションな 
どの共同夏信システムの場をは[切]に設定してください。 

75 



•衛星アンテナレベルを確認しなびら衛星アンテナの位置、方向、角度を調整してくだ 
さい。強風などでアンテナの向きび変わっていないか確認してください。 

75 



• 有料 BS デジタルや110度 CS デジタルの受信契約(加入申し込み)をしてください。 

124 

BS デジタル‘110度 

CS デジタルの@ 

像び乱れる。 


•雨や雪び降ると映りび悪<なることびあります。また、お住まいの地域び晴れていて 
ち、送信する放送衛星を社の地域で雨や雪び降っていると映りび悪くなることびあり 
ます。天候の回復をお待ちください。 


隱 



• 降雨対応放送の場をは、画質や音質び通常放送に比べ低下した状態で受信します。 

123 

接続機器 

症状 


対処のしかた 

参照ページ 

つなぃだ機器の 画像び出ない。 

• つないだ機器の電源び入っているか確認してください。 




• 接続ケープルの端子び正しく、しっかり差し込まれているか確認してください。 

28、31 



• 本体またはマルチ U モコンの入力切換ボタンを巧して、入力を切り換えてください。 

56 

ホームメ ニユー 

’で、 つないだ 

• 接続ケープルの端子び正しく、しっかり差し込まれているか確認してください。 

28、31 

機器び選べない、入力を切り換え5れな 

い。 

• [オートインプットスキップ設定]の[スキップ設定]を[表おする]に設定してください。 

57 


なのべージにつヴ<=> 


困ったときは 
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症状 _ 

画像は出るび、 音が出ない。 


対処のしかた _ 

• 音量が下びりさっていないか確認してくださし、 


参照ページ 


• 画面に「消音」の表示び出ているとさは、マルチリモコンの消音ボタンまたは音量+ボ 160 

タンを巧して表示を消してください。 

• [スピーカー出力]を[テレビスピーカー]にしてください。 [ AV アンプ]に設定されてい 72 

ると、本機からは音は出ません。 

• へッドホンを损いてください。へッドホンと本機のスピーカーの両方か b 音声を出し 72 

たいときは、[へッドホン使用時設定]を[スピーカー•へッドホン併用]にしてください。 

聞定たい音声に なっていない。 • 二か国語放送などで、副音声や第 2 音声になっている場をは、音^切換ボタン対甲して、 IGI 

音青を切り換えて < ださい。 

音声び出ない/音声び おわ、しし、。 • [ サラウン问を脚:!に設定してください。番組によっては、サラウンド音声にしている 71 

と音び聞こえにくかったり、聞こえなくなることびあります。 

• HDMI 入力端子およびコンポーネント入力端テにつないだ機器を再生しているとさは、 

デジタル放送/ビデオ出力端テか5音青は出力されません。また、 HDMI 入力端テに 
つないだ機器を再生しているとさ、光デジタル音声出力端子か5音声は出力されます 
び、録音はでさません。 


r 録画つ 

症状 _ 対処のしかた _ 参照 ぺージ 

録画 予約した番組び録画されない。 • 色 鲁嚇画予約結果 U スト)で、録画されなかった理由を確認してください。 107 

• 録画予約棲に電源を切る場をは、マルチ U モコンの電源スイッチを押して本機を電源 103 

スタンバイ状態にしてください。 

• 録画磯器の入力切換び正しいか確認してください。 

• 地上アナ□グは録画予約できません。お使いの録画臟器の予約機能を使って録画して 
<ださい。 

• 番組の変更にをわせて録画するには、[流動編成•イベント U レー対応設定]を[する] 81 

に設定して<ださい。録画予約した番組の開始時刻び変わったとを[しない]に設定さ 
れていると、正しぐ録画されません。 

• 臨画方湖を[手動録圃に設定しているときは、録画機器側でも録画操作をする必要 
びあ0ます。 

見てし、る 映像び録画されない。 • 次の映像や音声は、デジタル放送/ビデオ出力端子からは出力されません。 

ー コンポーネント入力端子につないだ機器か5の映像•音青信号 
一 HDMI 入力端子につないだ機器か5の映像•音声信号 
一 PC 入力端子につないだ機器からの映像‘音青信号 
-宇幕放送の字幕 

ーデジタル放送のラジオやデータの画像(音声は出力され記録でさます） 

• 臨画方湖を[手動録圃に設定しているときは、録画機器側で録画操作をしてくださ 
い。 


困つたとをは 


録画した番組の 映像び映らなし、/ •擅馈画予約結果 I 」スト)で、録画時の状況を確認してくださし、。 

乱れる。 


107 









c ネットワーク） 

DLNA (ホームネットワーク) 


症状 対処のしかた 参照べージ 


写真や音楽、映像 フアイ J レび出ない/ • つないだ機器び DLNA またはソニールーム U ンクに対応しているか確認してください。 

130 

ノ f J ソか^の L . げよい。 • つないだ機器び[接続サ-バ-設定]または[レンダラ-アクセス制御設定]で登録され 

ているか確認してください。 

83、 84、 

92 

• LAN ケープルやネットワーク機器の電源コードびはずれていないか確認して<ださし、。 


• ネットワーク機器び正しく設定されているか確認してください。サーバーの設定を変 
更した場をは、テレビ本体の電源スイッチで電源を入れ直してください。 


• 選んだ機器びネットワークにつなびれてアクセスでをる状態か確認してください。 


• み(通信設定)で [ IP アドレス取得方湖を [ DHCP を利用 （ DNS 自動)]または [ DHCP を 
利用 （ DNS 手動)]に設定している場合、 DHCP サーバーび存在しないと機器の認識に 
時間びかかる場をびあります。[接続診断]をして<ださい。また、[接続診断]の結果 
で 「 DNS サーバーび応答しません」と表示されるときは、接続と設定もあわせて確認し 
て < ださい。 

83、 89、 

91 

• PC をサーバーにしている場合、 PC の負荷状況和セキュ U ティソフトを入れているな 
どで、サーバーアプ U ケーシヨンびうまく動作しないことびあります。また VAIO で 
は2日台までのアクセスのみ可能です。詳しくはお使いの PC 、 ソフト、 VAIO の説明を 
ご覧ください。 


•すべてのネットワーク機器に巧して動作保証するものではありません。また、ネット 
ワーク機器の機能やコンテンツによって動作が異なります。 



インターネット/アプリキャスト 

症状 対処のしかた 参照ぺージ 


ホームぺージ/アプ U び ま〇たく • LAN ケーブルやネットワーク機器の電源コードびはずれていないか確認してください。 


•[ネットワーク設定]または[現在時刻設定]び正し<設定されているか確認して<ださ 
い。 

67、83、 

91 

アプ1」の 動きびおかしい。 • アプ U キャストで 2 画面表示中にマルチ U モコンのオプションボタン对甲して「お問い 

をわせ」画面を表示し、お問いをわせ<ださい。 

95 

ホームぺージび JE し •ホームページの内容によっては、文字や画像、レイアウトび正しく表おされない場合 

びあります。文字び正しく表おされない場をは、正しいで宇コードを設定してください。 

97 

4寺定のホ—ムぺ —ジだけび • URL び正しく入力されてぃる占、確認してくださぃ。 

96 

rnTTKcinui^o • しば5くたってからもう一度、ホームページを読み込んでください。インタ—ネット 

の回線び混んでいる、または障害び発生して表示でをない場をびあります。 


ホームメニューで、 突然画面の •本磯をネットワークに接続している場含、ホームメニューに追加情報び表示されるこ 
&下:に,障報び表う^れる とびあります。表示を消すには、追加情報び表示されている状態で、オプションの[追 

加情報表示]を[切]にして < ださい。 

95 


なのべージにつヴ<=> 


困。たときは 
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〔その他) 



困 

ご 

た 

と 

を 

は 


ランプの 点滅 

症状 

対処のしかた 

参照ページ 

電源/録画予約/録画ラン 

プ び緑色に点;威する。 

• 衛星アンテナびショートしています。「エラーメッセージ」をご覧になり对処してくだ 
さい。 

118 

消画/通信/タイマーラン 

プび オレンジ色に点滅ずる。 

• 本機が自動的にソフトウェアの書さ換えをしています。異常ではありません。 

120、121 

スタンバイラン プび 赤色に点滅 

ずな。 

•本機に何らかの異常び起さています。点滅回数をご確認のラえ、ソニーご相談窓□に 
お問い合わせください。 

109 

マルチリモコン 

症状 

対処のしかた 

参照ページ 

スレチ U モコンで 本機を操作で 

• 電池を交換してください。 

21 

をない。 

• 電池の®©を正しい向さに入れて<ださい。 

21 


• 本体の主電源スイッチを「入」の状態にしてください。 

21 


• スタンバイランプびホ色に点打していないときは、本体の電源スイッチを押してくだ 
さい。 

21 


• 近くに電テレンジや無線装置びあるときはマルチ U モコンで操作でさないことびあり 
ます。 



• マルチ U モコンをちラー度登録し直してください。 

21 


• マルチ U モコン先端部を手などで覆わないよラにして操作してください。 



• マルチ U モコンは最後に登録した]台のテレビしか操作できません。 


マルチリモコンの® ~ 

字 ボタンを巧してち、チヤンネルび 

• 数ぞボタンを押す前に、見たい放送(地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、 

11日度 CS デジタル)のボタンを巧してください。 

41 

選べない。 

• チャンネル番号を直接入力する場合は、]0キーボタンを巧したあとに数字ボタンを巧 
してください。最後に返),,ボタンを押すとチャンネルび切り換わります。 

41 

本機のマルチリモコンで、 つないだ 

• 本機のマルチ U モコンで操作でさるのはブラビア U ンク対応機器のみです。 


機器を操作でをない。 

• つないだ機器ごとにマルチ U モコンに登録してください。 

58 


• ブルーレイディスクレコーダーをつないだときは、つないだ機器側と U モコンモード 
設定を合わせて<ださい。 

59 


• マルチ U モコンの機器選択ボタンで選んでから操作してください。 

60 
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ホー ムメ ニュ- 

スク□ールでをない。 


-の動作び遅い、 • [ホームメニュー速度設定]を確認してください。[標準]州こ設定されていると動作 

びゆっくりになったり、スク□ールび無効になります。 


86 


なのぺージにつヴ<=> 


番組表 


症状 

対処のしかた 

参照ページ 

番組表や現な番組表に表おされる 

び少ない。 

• お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチや主電源スイッチで電源やを電源を 
切った状態のあとは、番組表に表おされる番組が少ないことびあります。しばらく視 
聴すると表示されます。 



• 番組表や現在番組表び表示されているとさに、オプションから[番組情報取得]を選ん 
で<ださい。番組情報を取得し直します。 

50 

番組表や現在番組表に表示される チヤ 

• チャンネル登録で、番組表传現在番組表に表おされるチャンネルを設定してください。 

76、77 

ンネルび少ない。 

• ま組表や現在番組表び表示されているとさに、オプションから[チャンネル表示形式] 

を選んで[すべて表示]に設定してください。 

50 

番組の購入 

症げ 

対処のしかた 

参照ページ 

有料放送 (ペイ (ービューなど)び磨 

• 電話回線の接続と設定び正しいか確認してください。 

84、88 

入でさない/視聴で去ない。 

•視聴契約して<ださい。また、番組によっては購入可能時間び決まっているちのがあ 
ります。 

124 


• ま組の購入可能件数を超えると購入でさなくなります。 


圆回ホル 

症げ 

対処のしかた 

参照ページ 

表示されない設定 項目び ぁる。 

• 賽信している放送や設定•調整状況によっては、表おされない項目や設定でをない項 
目びあ0ます。 


地上デジタルの 放送局のマーク 
び表示されない。 

• 地上デジタルの各放送局をしばら<視聴すると、放送局のマークび表示されます。 



困つたとをは 
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信号レベルび低下しています。 E 201 •雨などの影響により、一時的に夏信レベルび低下しています。しば5く 

視聴スキるザ自叫ではお n まけ お待ちください。アンテナの接続び正しく巧ねれていない可能性もあり 

ん。アンテナ線の緩みや损け 
の可能性もあります。 


降雨対応放送に切り換わりま 

した。 

E 201 

•雨などの影響により、衛星からの電波び弱くなったため、降雨対応放送 
に切り換わりました。画質や音質び低下した状態で受信します。天候び 
回復次第、もとの状態に戻ります。 

123 

受信でさません。ケーブルを 

つなぎ直すかアンテナ再調整 

などをしてください。大雨•大 

雪び影響している場合もあり 

ます。 

E 202 

• 悪天候による賣信障害やアンテナの設定、調整び正しくでさていない場 
をがあります。また放送されていないチヤンネルを選局している場合も 
あります。 


このチヤンネルは現在休止中 

です。 

E 203 

• 放送を休止しているチヤンネルを選局しています。 

別のチヤンネルを選局してください。 




本機では、このサービスには E 210 •放送チヤンネルではないため、視聴できません。 

対応していません。 別のチ卡ンネルを選局してください。 


この B-CAS 力ードには必要な コード ：X X X X • 選局した番組は未契約のため視聴できません。ご覧のチトンネルのカス 124 

情報びありません。ご覧の 夕7-センタ-までお問し、をむせくださし 、 U 

チヤンネルのカスタマーセン 
ターにお問い合わせください。 


B-CAS カードを読み取れませ 
ん。カードを损を差ししても 
直5ない場合はカスタマーセ 
ンターにお問い合わせくださ 


コード ：X X X X • B-CAS 力ード似外は使えません。付属の B-CAS 力ードをお使いください。 

• B-CAS カードの入れる向をび前後、表裏逆向さになっていないか確かめ 
てれら、 もラー度しっかり入れ直してください。 

• B-CAS 力ードび破損している場合や、入れ直しても^ツセージが表おさ 
れるとさは、 B-CAS カスタマーセンター(電話番号0570 -000-25 日)へお 
問い合わせください。 


B-CAS カードを入れてくださ 


B-CAS 力ードび挿入されていません。 BCAS 力ードを正しく入れてくだ 
さい。 


衛星アンテナびシヨートした 
ため、衛星アンテナ電源の設 
足を「切」にしました。取扱説 
明書をご覧ください。 


(1) 本体の電源スイッチで電源を切り、衛星用同軸ケーブルの芯線び 

目 S /1 1日度 CS IF 入力端テやケーブルのまわりの金属部分に触れていない 
か確認してください。 

(2) 本体の電源スイッチで電源を入れて<ださい。 

(3) 「かんたん設定」の途中でメッセージが表おされた場をは、「かんたん設 
定」をやり直してください。 

(4) 旧 S / CS : 衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。 
マンションなどの共同受信システムの場をは[切]に設定してください。 

(5) それでち表示び消えないとさは、本体の電源スイッチで電源を切り、お 
買い上げ店またはソニーご相談窓□にお問い合わせください。 


—ド 巧処のしかた 


参照ぺ—ジ 


メッセ ー シー 


困つたとをは 








メッセージー覧 エラーコード 対処のしかた 参照 ぺージ 

該当するチャンネルはあ 0 ま E 204 • 放送のないチャンネルを選局しています。 

別のチャンネルを選局してください。 


本機では、データを表示でを E 401 •データ放送を正しく夏信できません。 

別のチャンネルを選局してください。 


チャンネルび設定されていま • チトンネルび割り当て 5 れていない数字ボタンを巧しています。 

せん。 

76、77、 

78 

この信号には対応していませ • パソコンまたは HDMI の入力信号が未対応の信号です。 

ん。入力する信号を変更して 

<ださい。 

147 

この信号は推奨していません。 • パソコンまたは HDMI の入力信号び推奨でない信号です。 

入力する信号を変更してくだ 

さい。 

147 

展示モードを実行中です。 • 展示モードび r 入」に設定されています。展示モードの解除を巧ってくだ 

さい。 

120 


困った AJ きは 
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展おモードを解除 
ずる 

お買い上げ時に本機の展示モードび「入」に設定さ 
れていることびあります。画面ち下に r 展示モード 
を実行中です。」と表示されたとさは、下記のいず 
れかのち法で展示モードを解除してください。 

一個人情報の初期化を行ラ 

[個人情報初期化](が86ページ） 

-地上デジタルのチャンネルスキャンを行う 

地上デジタル：自動チャンネル設赶（が76ぺ一 
ジ)で[再スキャン]または[初期スキャン]を選ぶ。 

-地上アナ□グのチャンネルスキャンを行う 

[地上アナ□グ：自動チャンネル設定](が77ペー 
ジ)で[スキャン]を選ぶ。 

個人情巧を初期化 
ずる 

本機を廃棄するときやお買い上げ時の設定に戻し 
たいとさは、個人情報を初期化してください。 

下のすべての情報び、一括して消去されます。 

初期化される内容 

• データ放送で登録した個人情報やポイントなど 
• 暗証番号•パスワードなどの登録情報 
• 予約の情報 

• 予約やペイパービューなどの履歴情報 
• メール 

• 登録したブックマーク 
• 登録発呼の登録•履歴情報 
• お好みナビの設定や学習情報、語句の設定 
• 放送設定の設定内容(地域設定など） 

• 接続サーバーの設定 
• ネットワーク設定 (IP アドレスなど） 

• レンダラーの設定(アクセス許可など） 

• 通信などによる各種証明書 
• デジタル放送ち種チャンネル設定 
• 画質•音質などの設定 
• オプション項目の並び換えなどの設定 


電源スタンバイ中 
の動作について 

電源スタンバイ中（スタンバイランプびホく点打）、 
J ツ下のデータを受信したとさに、「カチッ」と音び 
して、本機前面の消画/通信/タイマーランプび 
点滅し続けることびあります。 

一双ち向サービス情報の取得中 
一最新ソフトウエアへの更新中 


ソフトウエア更新中/データ取得中の表示 



消画/通信/タイマーランプ点滅中は、本機内部 
の回路び自動的に動作し、データ受信とソフトウエ 
アの書さ換えをしています。 

データ受信やソフトウエアの書き換えび終了する 
と、自動的に電源スタンバイ状態に戻り、消画/ 
通信/タイマーランプわ消打します。 


困つたとをは 




ダウン□ー ドの流れについて 


本機を最新の状態に保つために、デジタル放送か 
ら最新情報をダウン□ードして、ソフトウエアを 
更新します。 


ダウン□ー ドに化要なま件 

• デジタル放送のアンテナレベル (が 75ぺージ)び 
緑のレベルであること 

例： BS 放送のアンテナレベル表示画面の場合 


を アンテナ匿を/已5:衛星アンテナレベル 

C 

■が mil 

巧星アンテナのレベルをち示します。 

レベル。巧いと' 正しく sii できない S さがち0ます。 

ビ-フき；\ 

3巧チャンネルきち BS 101 

施受 S 中の巧ち BS Digital _ 

76-157 

ぃ 

■■ mmmmmm — 11圓1 

r - 1 

■ 




ここび緑のレベルであれば、ダウン□-ドび正しぐ行われまず。 

• [デジタル放送か日のダウン□ー ド]び[オート] 
に設定されていること （が 86ぺージ） 


ダウンロードの流れ 


ダウン□-ドま巧のメールび届 <* 

ダウン□ー ドの曰程やま意事項び書かれていまず。 


ダウン□—ドの実巧 

ダウン□ー ドは自動的に行われます。 


♦ 

データ取得メールび届 <* 


更新のためのま意事項び書かれています。 


♦ 

ソフトウェアの更新 


ソフトウェアの更新は自動的に行われます。 


♦ 

更新按了のメールび届 <* 



ダウン□—ドの実巧 

数時間ごとに、デジタル放送から数分程度のソフ 
トウェア書さ換え用のデータ信号び送信され、本 
機び自動的にその信号を受信します。ダウン□一 
ドの実行には20分前後かかります。 

ソフトウェアの更新 

ダウン□ー ド終了後、マルチ U モコンで電源を切 
ると自動で内部ソフトウェアを更新します。ソフ 
トウエアの更新は10分前後かかります。更新中は 
本機前面の消画/通信/タイマーランプび点滅し、 
操作びでさないことびあります。 


ダウン□-ドについての Q&A 

「1回目の信号でうまくダウン□-ドできなかった S ?」 

ごまむください。ソフトウエア書を換え用のデータ信号は、 
一定の期間内に何回ち送信されます。 

r 電源コードを巧いておくとダウン□-ドされないの？」 

電源コードび抜かれていたり、本体の電源スイッチや主電 
源スイッチで電源やを電源を切ったりしたとをは、ダウン 
□ー ドは行われません。 

r ソフトウエア更新中に電源コードを抜くとどうなるの？」 

ソフトウエア更新中は、電源 コー ドを抜いたり主電源 ス 
イッチでを電源を切らないでください。ソフトウエア更新 
び途中で終了し、誤動作を起こす場合びあ D ます。 

「ダウン□—ドによって、設定内容びお買い上げ時の状態 
に戻ったりしないの？」 

ごまむください。お客様び設定した内容は書を換えられる 
ことなく、な持されます。 


* 新しいメールび届くとちいメールは自動的に削除されます。 
メールを確認するには、@66ページをご覧ください。 


ごを意 


手動ではダウン□ー ドでをません。 

ダウン□ー ドをしないよラに設定すると、デジタル放送び正し 
く受信でさなくなることびあります。そのため、自動でダウン 
□ー ドできる設定のままお使いいただくよラ、強くおすすめし 
ます。 


• お買い上げ時は[地上デジタル：自動チャンネル変更]び[する] 
に設定されているため、新しく放送局び開設されたとをなどは. 
ダウン□ードによって受信でをる放送のチャンネル番号などび 
自動的に変わります。録画予約を設定しているときわ、チャン 
ネル番号び変わると正しく予約び行われないことびありますの 
で、ご注意ください。 

ホームメこ:!一か5 さ 儲定)一だ(放送受信設定)一抛上デジ 
タル：自動チャンネル変到の順に選ぶ。 
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アンテナにごし、て 

現在お使いの UHF アンテナでわ地上デジタルを受 
信でさますび、詳しくは、お買い上げ店にお問い 
合わせください。 

ケーブルテレビについて 

ケーブルテレビでも受信•視聴でさます。 
お住まいの地域のケーブルテレビで地上デジタル 
び放送開始されているかは、ケーブルテレビ放送 
会社(しお問い合わせください。 

ケーブルテレビ放送会社によってち信方式び異なりますび、本機 
はバススルー方式のすべての周波数に対応しています。 


•高画質•高音質で、各種テレビ放送•データ放送- 
ラジオ放送び楽しめます。 

• BS デジタルの有料放送や110度 CS デジタルは受 
信契約び別途必要です。 


次のよラな音声モードびあります。 


音青モード 

説明 

モノラル 

通常のニュース放送などに使われています。 

ステレオ 

音楽ま組などに使われています。 

サラウンド 

映画などに使われています。 

圧縮 B モード 

CD と同等の高音質になります。 


また、上記の音声の他にち、二か国語番組などの 
二重音声や、音声信号び複数ある番組の第2音声 
などびあります。 

本機では、 5.1 ch サラウンドなどの音声は、通常 
のステレオ放送 (2 ch ) に変換されます。 


ジタルが送/デジタル信号について 


その他 






1 つのが送局でのマルチが送について 


地上デジタルと BS デジタルでは、1つの放送局び、 
デジタル八イビジョン信号41りの1チャンネル放 
送と、標準テレビ信号®の複数チャンネル (2 〜 
5チャンネル)放送を、ちの図のよラに時間帯によつ 
て切り換えるマルチ放送とびあります。 

1つの放送局びデジタル八イビジョン信号で放送するとき、それぞ 
れのチャンネルリ引ホ、192ホ、 193 ch ) で同じま組を放ちする 
場合びあ0ます（イベント共有)。チャンネル+ /— ボタンでチャ 
ンネルを選ぶとさは、代表チャンネルのみび表示されます。 

デジタル八イビジョン信号 

@>標準テレビ信号 

^自動的に切 D 換わる 

|=>チャンネル+/— ボタンで切り換える 

^数字ボタンでチャンネ j レま号を入力して切り換える 

-> オプションの[映像切換]で切り換える 

ち記のま組は例であ0、実際の放送局での放ち内容とは関係あ0 
ません。 


1 つの 放送局 



□ 複数のチャンネルで違ラ番組を同時に放送 
[マルチチャンネル放逊 

上の例のよラに、同じ放送局の別々のチャンネルで、テニス、 
ニュース、□ックコンサートなどのよラにそれぞれ違う番組 
を同時間帯に放送します。 

回マルチチャンネル放送開始/旧マルチチャンネル放送終了 

回延長した番組を最後まで放送[臨時放迸 

上の例のよラに、サッカー中継び予定放送時間内に終わ5な 
いとさに、同じ放送局の別チャンネルで引を続さ試合終了ま 
で放送し、元のチャンネルでは予定どお0、後番組のアイス 
ホッケーを放送します。 

B 臨時放送開始 

因他のチャンネルで引き続き放送 
[イベントリレー] 

放送中の番組び終了したあと別チャンネルで引さ続さ放送さ 
れるとさは、お知5せび表示されます。[番組の継続視聴]を[す 
る]に設定 ( f ^77 ぺージ）しているときは、時間になると自動 
的に切0換わります。 


囚地震などの災害時に特別番組を放送 
[緊急藝報放;关] 

警戒警報や津波警報び発令されたとさなどに放送されること 
びあり、画面に裏内び表示されます。放送を見るときは、[は 
しリを選んでください(案内表示は録画実行中は出ません)。 

白さまざまな角度か S 番組を放送 
[マルチビュー放送] 

上の例のよラに、プ□野球中継で、同じチャンネルのまま、 
最大3方向(通常の映像、バックネット裏からの映像、投手の 
アップ)の画面を見ることびでさます。オプションか5[映像 
切換]を選びます。 

雨天など受信げ態び悪いときの放送 
[降雨対応放送] 

お買い上げ時は、「降雨対応放送に切0換わりました。」と表示 
され、画質や音質び通常放送に比べ低下した状態で引さ続を 
受信するよラに設定されています。 



そ 

の 

他 



[ BS / CS ： 降雨対応放ち受信]を[切]に設定すると、降雨対応放送に 
切り換わ5なくなります（が75ぺージ)。 
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デジタルが送お Ba い合わせ巧一覧 


2008年12月現在の電話番号とホームページアド 
レスです。 


有料 BS ’1 10度 CS デジタル放送局 


瓶 II 局 

お問い合わせ電話番号/ 

ホームぺージアドレス 

WOWOW*i 

5510120-580807 

受付9:00〜 20:00( 年中無術 

http :// www . wowow . co . jp / 

スター. 

スター•チヤンネル 

チヤンネル* 2 

カスタマーセンター 

0570-013-111 

PHS 、 IP 電話のお客様は 

045-339-0399 

受付10:00〜1致00 
http :// www . star-c h . co . jp / 

なお、スターチヤンネル BS の加入申 
し込みは、下記のスカパー/ e 2 へお 
問い合わせください。 


*1 テレビ放送のみび、視聴申し込みび必要な有料放送です。独立 
データ放送 ( WOWOW プ□モチャンネル:7引 ch ) は無料放ち 
です。 

*2 テレビ放送のみび、視聴申し込みび必要な有料放送でず。独立 
データ放送 (800 ch ) は無料放送です。 

110度 CS デジタル衛星ヴービスを社 

110度 CS デジタルお問いをわせ電話番号/ 

衛星サービス_ホームぺージアドレス_ 

スカパー / e 2 ■カスタマーセンター 

「スカパー/ e 2カスタマー 
センター」 

0570 -08-1 212 

PHS 、 IP 電話のお客様は 

045-276-7777 

受付10:00〜 20:00( 年中無体） 

■ ホームページ 

「スカパー/ e 2ホームページ」 

http :// www ' e 2 sptv'jp 


受信地域(エリア)や受信方法などの 
デジタルが送を瓶について 


機関 

ホームぺージアドレス 

(社)デジタル放送 
推進協会 ( Dpa ) 

http :// www . dpa . or.jp 

化デジの受信相談について 

機関 

お B 3 い合わせ電話番号 

総務省地上デジタル 

電話: 0570 -07-01 01 

テレビジョン放送 

(平日9:00〜21:00、 

受信相談センター 

±•日•祝日9:00〜 18:00) 


その他 
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録画制 p 反と著作権保護について 


デジタル放送では、番組の著作権を保護し、不正 
コピーやインターネットへの不正な配信を防ぐた 
め、コピー制御信号を番組に多重し、暗号をかけ 
て放送されております。同捆されている B - CAS カー 
ドは必ず挿入してください。 


デジタルが送のま組には巧のような 
にピー制御信号 J び付力にれています 


•録画禁止 

「録画禁止」の番組は、著作権び保護されている 
ためデジタル録画でさません。地上デジタルや 
BS デジタルの無料放送は、 VHS などのアナ□グ 
録画機器で録画でさますび、 BS デジタルの有料 
放送や110度 CS デジタルは、番組によってアナ 
□ グ録画でさない場合びあります。 

• 1回だけ録画可能 

「1回だけ録画可能」な番組は、著作権保護技術 
に対応した録画機器及び記録メディアにてデジ 
タル録画でさます。しかし、デジタル録画した 
番組を更にデジタル録画（コピー)することはで 
きません。 VHS などのアナ□グ録画機器では録 
画に制約はありません。 

• 録画可能 

個人的に利用される場合に限って、制限なしに 
録画可能です。 

r 番組説則画面(が50ぺージ)のき組情報欄でロピーコント 
□ール」情報を確認してください。 


n 回だけ録画可能 J の例 

デジタル放ち（コピー制御信号付加) 



:信号の流れ 


n 回だけ録画可能 J な番組の録画に 
ごいて 





録画機お 

接続方る 

録画制旧 

DVD レコーダー や 

アナ□グ接続 

録画可能 W 

八 ー ドディスク 
レコーダー など 

(映像•音声ケーブル） 


VHS など 

アナ□グ接続 
(映像•音声ケーブル） 

録画巧能 


ホ3 DVD レコーダーでは、 CPRM 対応の録画用 DVD - RW ディスク 
を使巧して、 VR モードでのみ録画でをます。また、 CPRM 対 
応の DVD - RAM ディスクを使用してち録画でさます。 

アナ□グ接続で録画するときの録画制おについて 

本製品は、マク□ビジョン社び保有する米国特許及びその他知的 
財産権によって保護されている著作権保護技術を採巧しておりま 
す。この著作権保護技術の使用は、マク□ビジョン社の許巧び必 
要で、また、マク□ビジョン社の特別な許巧びない限り家庭用及 
びその他の一部観賞用の使用に制限されています。分解、解析し 
たり、改造することわ禁じ5れております。 

巧デジタル音青出力における録音制限について 

著作権び保護されている番組では、光デジタル音声出力からの信 
号を録音できない場合びあります。 

録画防止機能について 

本機は、録画防止機能(コピープ□テクション）び付いています。 
そのため、番組によっては、正常な画像で録画でをなかったり、 
録画したをのを正常な画像で再生でをなかったりすることびあ0 
ます。また、本機の映像信号を、録画機器を経由して外部モニター 
に出力すると、録画防止機能のため画像び乱れる場合びあります。 
その場合、本機の映像出力端子から外部モニターに直接接続して 
<ださい。 


あなたび録画•録音したちのは、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用でさませんのでごま意 
<ださし、。 



そ 

の 

他 


ご ミ 主意 


2008年7月より、一部のデジタル放送には r ダビング10」の〕ピー 
制御信号び加えられています。詳しくは、録画機器の取扱説明書 
をご賣ください。 


*1 VHS 、8 mm など。 

ホ2 DVD レコーダー、八ードディスクレコーダー、 D - VHS ビデオ 
など。 
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本機の省エネが応について 


本機では、通常時の消費電力量を抑えたり、しばらく操作をしなかったとさやテレビを見ていないとさに 
自動で電源スタンバイになったりするよラに設定できます。またを電源スイッチを使って待機電力を抑え 
ることち)でさます（が161ページ)。 


省エネ設定について 


ホームメニューからち感定)一％谐エネ設定)の順に選んで、下の設定を行うことびできます(が80 

ページ)。 



設定頂目 

でまること 

消費電力 

[消費電力]を[減(巧) ] または[減(暗)]に設定すると、消費電力を軽減でをます。 

また、ラジオ放送などをお楽しみになるとをは、[減(消画)]にすれば、画面を消して音声 
のみを楽しめます。 

人感センサー 

[人感センサー]を [5 分]または [30 分]、抬〇分]に設定すると、人感センサーび有効にな 
D ます。設定した時間内で人の動をびないとをは、画面び消えて音声出力のみとなります。 
その後約30分間、人の動をびない状態び続くと自動で電源スタンバイになります。お買 
い上げ時の設定は、 [30 分]になっています。 

視聴中にオプションから設定を変えることちでさます(が42ページ)。 

消費電カレベルバー表示 

[入]を選ぶと、画面表示ボタンを押したときに、消費電力を示すレべルバーび表示されま 
す。[バックライト]、[消費電力]、[明るさセンサー]、[アドバンスト CE .] の設定に対応 
して消費電カレベルノ（一表示び変わります。 

明るさセンサー 

周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさを調整します。画質モード(@68ページ） 
と消費電力の設定により、効果び異なった D 、 効果び出にくい場合びあ D ます。お買い上 
げ時の設定は[切]になっています。 

無操作電源オフ 

[無操作電源オフ]を [1 時間]または [2 時間]、 [3 時間]に設定すると、チャンネル切り換え 
や音量調節など、設定した時間内に何ち操作をしなかったとをは、「無操作電源オフによ 
りまもなく電源が切れます。」と表示され、その5分後に自動で電源スタンバイになります。 
お買い上げ時の設定は、[切]になっています。 

PC パヮー 
マネジメント 

(HDMI ケーブルでの接続は除く） 

[ PC パワーマネジメント]を[入]にしている場合、無信号を検出すると rpc 入力信号びあ 
りません。」とま示され、その後約30砂間で自動的に電源スタンバイ（低消費電カモード） 
になります。信号び入力されたとをに、自動で電源び入ります。 


ごミ主意 


明るさセンサー(が158ぺージ)の前に物を置かないでくださし、。 
自動明るさ調節機能び働かないことがあ0ます。 


ちよつと一1 


消画にしたままで電源を切ると、次に電源を入れたとをは[消費電 
力]び[標準]に戻ります。 
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また、下の省エネ機能わあります。 


機能 

でまること 

バックライト 

[バックライト]を化くすると消費電力を輕減できます。 

ホームメニューからを(設定)ー セ) (画質•映像設定)一[画質]一[バックライト]の順に選 
ぶ。 

才ートシヤットオフ# 

約9分間、無信号を検出すると r オートシャットオフによりまもなく電源び切れます。」と 
画面に表示され、その1分後に電源スタンバイになります。深夜などの放送終了後には、 
自動で電源スタンバイになります。 


* 地上アナ□グのとさのみ働さます。 



そ 

の 

他 


なのべージにつヴ<=> 
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戻り、感知を再び開始します。 


人感センサーは前後方向の動さよりわ、上下左ち方向の 
動さをよ0感知しやすい構造のため、前後方向の動きを 
感知しないことびあ0ます。 

また設置場所や周囲の温度、明るさなどによってち感知 
する範囲び変化します。大きな動きの場合は、より遠方 
でも感知します。 

* 感知範囲の距離と角度は標準的な条件での場合です。 


• 人の動をびない場合、人感センサーび感知でをないことびあり 
ます。 

• 頻繁に画面に><ッセージび出る場合は、本機の設置場所や周囲 
の環境び適切な条件か確認してください。気になるとさは[人 
感センサー]の設定時間を長 < するか[切]にして < ださし、。 

• 鋭利なちので人感センサーを突いた0しないでください。セン 
サーび傷つき、人感センサーび動作しなくなる場合びあります。 



消画/通信/タイマ- 

スタンバイ 

電堀/録画予約/録画 

□ 

ぶ 

/|\ 

□ 


ホ点口 



人感センヴーの感知轟囲^ 


上か5見た図 横か5見た図 



人感センサー 


• 人感センサーは、テレビ放送やつないだ機器を視聴中に動作し 
ますび、メニューや番組表など映像外の画面び表示されてし、 
るときは動作しません。 

• パソコンの画像やネットワーク機器、インターネット上のアプ 
リを視聴中のとをは、動作しません。 

• 人感センサーの前に物を置かないでください。人感センサーを 
遮ると正しく動作しないことびあります。 

• 人感センサーは熱源の動をを感知しています。人だけではなく、 
動物の動をや暖房器具などに反応する場合びあります。 



本機には人感センサーび搭載されています。人感センサーを使ラと、テレビを見ていないときは画面を自 
動的に消せるため、本機の消費電力を抑えられます。 

人感センサーの機能 


人感センサーの励を 

ろ ■/ 省エネ設定）の[人感セン 
ヴー]で設定した時間、人の動 
をびあるかを感知しています。 


消画になってから約30分間、 
人の動をびあるかを感知して 
います。 

人の動をを感知した場合は通 
常視聴状態に戻り、感知しな 
かった場合は電源スタンバイ 
状態になります。 

人感センサーは感知していま 
せん。 

U モコンや本体の電源スイッ 
チを押すと、通常視聴が態に 


テレビの巧態 



その他 
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ブラビアリンクで巧われている 
HDMI 機器制御について 


ブラビア U ンクのほいかたについて詳し<は、が別冊の r プラビア 
U ジク接続•設定ガイド J をご質ください。 

HDMI 機器制御とは 

HDMI 機器制御は、 HDMI で規格化されている 
HDMI CE し し onsumer Electron に s Control ) を 
使った機器間相互制御の機能です。ソニーの 
HDMI 機器制御対応のテレビや八ードディスク搭 
載ブルーレイディスクレコーダー、 AV アンプなど 
を HDMI ケーブルでつなぐと、それぞれの機器間 
で連動した操作びでさるよラになります。 

HDMI 機器制御機能を使うには 

• 対応機器それぞれで、正しい接続•設定をする。 

• 本機と対応機器の電源を切らない。 

•本機で、対応機器を接続した HDMI 入力に切り 
換える。 

•本機で、対応機器の映像や音声び正常に出るこ 
とを確認する。 

巧応機器をつなぐ* 

HDMI ケーブルでつなざます。接続には ソニー 製 
の High Speed HDMI ケーブルをご使用くださし、。 
AV アンプとの接続には、 HDMI ケーブルの他に本 
機の光デジタル音声出力端子と AV アンプの間を光 
デジタル接続ケーブルで接続してください(が28、 
30ページ)。 

* HDMI 機器制御機能は、ソニーの HDMI 機器制御対応機器間の 
みで巧能です。 

HDMI 機器制御[する]/ [ しない]の設定 
をする 

HDMI 機器制御を使ラには、本機とつないだ機器 
側でそれぞれ設定び必要です。本機側の設定につ 
いては、が82ページをご覧ください。つないだ機 
器の設定はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。 
HDMI 機器制御設定連動に対応している ソニー 製 
機器をつないでいるときは、本機の HDMI 機器制 
御設定を有効にすると、つないだ機器の HDMI 機 
器制御設定ち)有効になります。 


HDMI 機器制御でで宝ること 

(が 61 ぺージ） 

• つないだ機器の電源を本機と連動して切ること 
びでさる。 

• つないだ機器で再生すれば、本機の電源わ連動 
し入力ち自動で切り換わる。 

• 簡単な操作で AV アンプからの音声に切り換えら 
れる。 

• AV アンプの音量調節をしたり消音したりでさる。 

• ホームメニューで HDMI 機器を選べば、選んだ 
機器の電源び自動で入る。 

• 本機のマルチ U モコンで他機器の基本的な操作 
びでさる。 

•つないだ機器の操作メニューを表示して、基本 
的な操作びでさる。 

ブラビア IJ ンクにが応している機器 

左の□コ'び付いている機 
器で、ブラビアリンクを 
使えます。 

巧庶機器リスト 

対応機器について詳しくは、下のホームページ 

をご覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / bravia / support / 

ブラビアリンクに対応していない機器 

下記の機器では、ブラビア U ンクは使えません。 

• ブラビア U ンク□コ'び付いていない機器 

•ソニー製八ードディスク搭載 DVD レコーダー 
「スコ'録」 

•ソニー製ブルーレイディスクレコーダー 
BDZ - V 9/ BDZ - V 7 

• ソニー 製!;!外の機器(つないだとさの動作は保証 
でさません） 



ごを意 


■その他 


AV アンプは、ホームメニューの它](外部入力)からは選べません。 


129 




ネツトワーク機器について 


本機は、 DLNA ガイドラインに対応したネツトワー 
ク機器 (サーバー） に記録された、 写真•音楽•映像 
を楽しめます。 

操作のしかたについてはが98ページを、接続につ 
いてはが89ページを、設定についてはが91、92 
ページをご覧ください。 

接続が象機器 

• DLNA ガイドライン対応のネツトワーク機器 

• ソニールーム U ンク機能に対応したネツトワー 
ク機器 

2008 年 12 月現在巧奨機種 

•ソニー製ブルーレイディスクレコーダー 

BDZ - V 9 

BDZ - T 75*' 

BDZ - L 70* VBDZ - L 95 *i 
BDZ - X 90* VBDZ - X 95* VBDZ - X 1 〇〇り 
BDZ - A 70 *i 

*1 AVC のフォーマツトで録画されたちのは、本機で再生でさません。 

• ソニー 製 DVD レコーダー 
RDZ - D 97 A 
RDZ - D 77 A 

• ソニー 製デジタルスチルカメラ 
DSC - G 1 

• ソニー 製 HDD コンポ 
NAS - M 95 HD 
NAS - M 75 HD 
NAS - D 55 HD 

• VAIO Media Ver . 5.01；|降のプ U インストールモ 
デル 

• VAIO Media plus Ver . 1.0 (降 *2 

*2 レンダラー機能を楽しむためには VA の Media plus Ver .1.1 へ 
のアツプデートび必要です。 

• ソニー 製 ホームサーバー 
VGF - H 引シ U —ズ 

本機との DLNA 接続に対応しているサーバーか 
どラか、次のホームページで最新情報を確認し 
て < ださい。 

http :// www . sony.j p / event / DLNA / 
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ネットワーク機巧について 

• ネットワーク機器の種類によっては、ネットワー 
ク機器側で登録び必要な場合わあり ます。詳し 
くは、ネットワーク機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• ネットワーク機器でファイアウォールび設定さ 
れている場合にはネットワーク機能び使えない 
場合びあります。ネットワーク機器の取扱説明 
書をご覧のラえ、必要な設定変更をしてください。 

再生対象ファイルお式について 

ネットワーク機器から送5れるファイル形式び下 
記に該当するファイルを再生でさます。ネットワー 
ク機器によっては、ファイル形式を変換して送り 
ます。その場合、変換されたあとのファイル形式 
び対まとなります。詳しくは、ネットワーク機器 
の取扱説明書をご覧 < ださい。 

• 静止画:」 PEG 形式 

• 音楽: MP 3 形式/ U ニア PCM 形式 

• 映像: MPEG 2 形式/ DTCP - IP で著作権保護され 

たデジタル放送コンテンツ" 

*3 DTCP - IP(Digital Transmission Content Protection over 
Internet P の tocol ) とは、著作権保護を目的として開発された 
ネットワーク規格です。 

上記のファイル形式でわ、一部再生でさない場合 
びあります。 


DLNA にごいて 




その他 



ットワーク録画について 


本機とネットワーク録画に対応している機器をつ 
なげば、本機からネットワークを通してつないだ 
機器への録画予約びできます。操作のしかたにつ 
いてはが102ページをご覧ください。 

ネットワーク録画に対応した録画機器について、 
詳しくは下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / bravia / support / 


レンダラー機能について 


レンダラーとはネットワーク上の他の対応コント 
□ーラー機器か5の操作により写真や音楽、映像 
を本機で再生して楽しむことびできる機能です。 
本機のレンダラー機能に対応しているコント□一 
ラーについては、下記のホームページをご覧くだ 
さい。 

http :// www . sonv . jp / event / DLNA / 


インターネットブラウザについて 


インターネットブラウヴの利用、またはかかる機 
能（ソフトウ X アを含む)の不具合、通信障害など 
に起因または付随するあらゆる損害について、当 
社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承 
<ださい。 






7 ルチリモコンについて 


本機の使用上のを意事 I 具 

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産 
業•科学 • 医療用機器のほか工場の製造ラインな 
どで使用されている移動体識別用の構内無線局 
(免許を要する無線局)および特定ル電力無線局 
(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無 
線局(免許を要する無線局)び運用されています。 

1本機を使用する前に、近くで移動体識別用の 
構内無線局および特定ノ」\電力無線局ならびに 
アマチュア無線局び運用されていないことを 
確認してください。 

2万一、本機から移動体識別用の構内無線局に 
巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合 
には、速やかに使用周波数を変更するか、ま 
たは電波の発射を停止した上、巻末にあるソ 
ニーご相談窓□にお問い合わせいたださ、ミ居 
信回避のための処理など(たとえば、パーティ 
シヨンの設置など）についてご相談ください。 

3その他、本機から移動体識別用の特定ル電力 
無線局あるいはアマチュア無線局に対して、 
有害な電波干渉の事例び発生した場合など何 
かお困りのことび起きたときは、巻末にある 
ソニー ご相談窓□にお問い合わせください。 

この表示のある無線装置は 2.4 
GHz 帯を使用しています。 

変調ち式として DS - SS ち式を採用 
し、与干渉距離は 10 m です。 


電波法に基ヴく認証について 

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づくル電カデー 
夕通信の無線設備として認証を受けています。証 
明表示は無線設備上に表示されています。 

従って、本製品を使用するとさに無線局の免許は 
必要ありません。 

ただし、似下の事項を巧ラと法律で罰せられるこ 
とびあります。使用上のを意に反した機器の利用 
に起因して電波法に巧触する問題び発生した場合、 
弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に巧す 
る責任を負いかねます。 

• 本機内蔵の無線装置を分解/改造すること。 

• 本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベル 
を剥びすこと。 



その他 
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保証書と アフターサービス 


本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の 
異なる海外ではお使いになれません。 

保 註書に ついて 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上げの際、 
お買い上げの店からお受け取0 ください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお巧かめの5え、大切に巧を 
してくださし、 

• 保罰期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

ただし、巧晶バネルは2年間です。 

• 本機のメモ IJ — に巧をされにデータは、保証の対象外でず。 

アフターヴービス 
調テび悪いとをはまずチェックを 

r 困ったとさは」の項を参考にして、故障かどラかをお調べ 
<ださい。 

それでも具合び悪いときはソニーご相談窓□へ 

巻末にある ソニー ご相談窓 □へ お問い合わせください。 

BS デジタル、110度 CS デジタルの放送局との受信契約や 
番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセン 
ターや衛星サービス会社、 B-CAS カスタマーセンター(電 
話番号 0570-000-250) にお問い合わせください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 
場合びあります。その際、交換した部品は回収させていた 
だをます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 
詳しくは、イ呆証書をご覧ください。 

何らかの原因でコンテンツび外部メディアや外部記録機器 
("メモ U - スティック"、デジタルレコーディング八ード 
ディスクドライブなど）に記録でをなかった場合や、外部 
メディア•外部記録機器に記録されたコンテンツび破損ま 
たは消去された場合など、いかなる場合においてちコンテ 
ンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、 
当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承くださ 
い。 

巧証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料 
で修理させていただをます。 


部品の巧有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するために必要な部品)を、製造巧ち切り後8年間保有 
しています。この部品な有期間を修理可能の期間とさせて 
いただをます。な有期間び経過したあとでち、故障箇所に 
よっては修理可能の場合びありますので、お買い上げ店か、 
ソニーご相談窓□にご相談ください。 

ご相談になるとさは巧のことをお知6せください。 

型名： KDL -40 V 5 
KDL -46 V 5 

型名について詳しくは、が109ページをご覧くださ 
し、。 

故障の巧態:できるだけ詳しく 
購入年月日： 


お買い上げ店 
TEL. 


This television is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 


■その他 
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地巧別チヤンネル表 


地上アナ□グ放送 


かんたん巧期設定(が22ページ)の地上アナ□グ設定で、チャンネル自動登録として[オート]を選んだと 
さ、マルチ U モコンの®〜の数字ボタンに割り当てられる地上アナ□グの放送局は下記のとおりです。 
引越しなどで最初からチヤンネルを割り当て直したいとさは、かんたん初期設定を行ラか、メニュー(ホー 
ムメニュー）からチヤンネルスキヤンをやり直してくださしパが77ぺージ)。 



そ 

の 

他 


都道府県 

1 地域名 

1 放を局名 

受信 CH 

表示 CH 

蜘 

北ミ毎道 

帯広 

亂略 

北見(網走） 

新北見 

旭川 

札幌 

か樽 

函館 

NHK 総合 

4 

4 

® 

NHK 教育 

12 

12 

@ 

HBC テレビ 

6 

6 

® 

STV テレビ 

10 

10 

颇 

HT 巨テレビ 

34 

34 


UHB テレビ 

32 

32 

⑥ 

NHK 総合 

9 

9 

③ 

NHK 教音 

2 

2 


HBC テレビ 

11 

11 

⑩ 

STV テレビ 

7 

7 

③ 

HTB テレビ 

39 

39 

颇 

UHB テレビ 

41 

41 

⑥ 

NHK 総合 

3 

3 

③ 

NHK 教育 

12 

12 

@ 

HBC テレビ 

1 

1 


STV テレビ 

5 

5 

⑥ 

HTB テレビ 

35 

35 

③ 

UHB テレビ 

27 

27 

③ 

NHK 総合 

9 

9 

③ 

NHK 教育 

2 

2 


HBC テレビ 

53 

53 

⑩ 

STV テレビ 

7 

7 

③ 

HTB テレビ 

61 

61 

颇 

UHB テレビ 

59 

59 

⑥ 

NHK 総合 

9 

9 

風 

NHK 教育 

2 

2 


HBC テレビ 

11 

11 

⑩ 

STV テレビ 

7 

7 

③ 

HTB テレビ 

39 

39 

颇 

UHB テレビ 

37 

37 

⑥ 

TVH テレビ 

33 

33 


NHK 総合 

3 

3 

③ 

NHK 教育 

12 

12 

@ 

HBC テレビ 

1 

1 


STV テレビ 

5 

5 

⑥ 

HTB テレビ 

35 

35 

颇 

UHB テレビ 

27 

27 

③ 

TVH テレビ 

17 

17 


NHK 総合 

11 

11 

⑩ 

NHK 教育 

2 

2 


HBC テレビ 

9 

9 

③ 

STV テレビ 

7 

7 

③ 

HTB テレビ 

4 

4 


UHB テレビ 

26 

26 

⑥ 

TVH テレビ 

24 

24 

⑥ 

NHK 総合 

4 

4 


NHK 教育 

10 

10 

颇 

HBC テレビ 

6 

6 

⑥ 

STV テレビ 

12 

12 

@ 

HT 巨テレビ 

35 

35 

③ 

UHB テレビ 

27 

27 


TVH テレビ 

21 

21 


室蘭 

苦か牧 

NHK 総合 

9 

9 

③ 

NHK 教育 

2 

2 


HBC テレビ 

11 

11 

⑩ 

STV テレビ 

7 

1 

③ 

HT 巨テレビ 

39 

39 

颇 

UHB テレビ 

37 

37 

⑥ 

TVH テレビ 

29 

29 

@ 

NHK 総合 

51 

51 

③ 

NHK 教育 

49 

49 


HBC テレビ 

55 

55 


STV テレビ 

57 

57 

⑥ 

HT 巨テレビ 

61 

61 

颇 

UHB テレビ 

53 

53 

③ 

TVH テレビ 

47 

47 



1都道府県 

1化域名 


畳信 CH 

表示 CH 


青森 

青森 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

5 

5 

⑤ 



青森放送 

1 

1 




青森テレビ 

38 

38 

⑩ 



青森朝曰放送 

34 

34 

⑩ 



HTB テレビ 

35 

35 

⑩ 



UHB テレビ 

27 

27 

⑥ 


ノ V 戸 

NHK 総を 

9 

9 

④ 



NHK 教育 

7 

7 

③ 



青森放送 

11 

11 

⑩ 



青森テレビ 

33 

33 

⑩ 



青森朝曰巧送 

31 

31 

@ 

岩手 

盛岡 

NHK 総合 

4 

4 

@ 



NHK 教育 

8 

8 

⑥ 



旧 C テレビ 

6 

6 




テレビ岩手 

35 

35 

③ 



めんこレテレビ 

33 

33 

@ 



岩手朝曰テレビ 

31 

31 

⑤ 



東；！ヒ放送 

1 

1 




仙台放送 

12 

12 

⑩ 



ミヤギテレビ 

34 

34 

③ 



東曰本放送 

32 

32 

⑩ 

宮城 

独台 

NHK 総を 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

5 

5 

⑤ 



東北放送 

1 

1 




仙台放送 

12 

12 

⑩ 



ミヤギテレビ 

34 

34 

⑩ 



東曰本巧ち 

32 

32 

③ 


石き 

NHK 総合 

51 

3 

③ 



NHK 教育 

49 

5 

⑤ 



東：!ヒ放送 

59 

1 




仙台放送 

57 

12 

⑩ 



ミヤギテレビ 

55 

34 

⑩ 



東曰本放送 

61 

32 

③ 

秋田 

秋田 

NHK 総合 

9 

9 

④ 



NHK 教育 

2 

2 

@ 



秋田放送 

11 

11 

⑩ 



秋田テレビ 

37 

37 

⑩ 



秋田朝曰放さ 

31 

31 

⑤ 


大館 

NHK 総合 

4 

4 

@ 



NHK 教育 

8 

8 

④ 



秋田放送 

6 

6 

⑥ 



秋田テレビ 

57 

57 

⑩ 



秋田朝曰放送 

59 

59 

⑤ 



青森放送 

1 

1 


山あ 

山形 

NHK 総を 

8 

8 

④ 



NHK 教育 

4 

4 

@ 



山形放送 

10 

10 

⑩ 



山形テレビ 

38 

38 

⑩ 



テレビ ユー 山形 

36 

36 




さくらんぼテレビ 

30 

30 

⑤ 


鶴岡 

NHK 総を 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

6 

6 

④ 



山形放送 

1 

1 




山形テレビ 

39 

39 

⑩ 



テレビ ユー 山形 

22 

22 

④ 



さくらんぼテレビ 

24 

24 

⑤ 
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1 都道府県 

1 地域名 

1 肋ち局を 

受信 " 

表示 " 


福島 

福島•郡山 

NHK 総合 

9 

9 

③ 



NHK 教育 

2 

2 

感 



福島テレビ 

11 

11 

⑩ 



福島中央テレビ 

33 

33 




福島放を 

35 

35 

⑩ 



テレビユー福島 

31 

31 




東北放送 

1 

1 

の 



独台放送 

12 

12 

觸 



S ヤギテレビ 

34 

34 

⑥ 



東曰本放ち 

32 

32 

③ 


いわを平 

NHK 総合 

4 

4 




NHK 教育 

10 

10 

⑩ 



福島テレビ 

8 

8 

⑥ 



福島中央テレビ 

58 

34 




福島放を 

60 

36 

⑩ 



テレビユー福島 

62 

32 

感 


いわ定巧来 

NHK 総合 

4 

4 




NHK 教育 

10 

10 

⑩ 



福島テレビ 

8 

8 

⑥ 



福島中央テレビ 

34 

34 

⑥ 



福島放を 

36 

36 

⑩ 



テレビユー福島 

32 

32 

⑤ 


を津若松 

NHK 総合 

1 

1 

の 



NHK 教育 

3 

3 

③ 



福島テレビ 

6 

6 

⑥ 



福島中巧テレビ 

37 

37 

感 



福島放送 

41 

41 

⑩ 



テレビユー福島 

47 

47 




仙台放送 

12 

12 

觸 



S ヤギテレビ 

34 

34 

感 



東曰本放送 

32 

32 

③ 





茨城 

水戸 

NHK 総合 

44 

1 

(D 


NHK 教育 

46 

3 

⑤ 


日本テレビ 

42 

4 



TBS テレビ 

40 

6 



フジテレビ 

38 

8 

⑥ 


テレビ朝曰 

36 

10 

颇 


テレビ東京 

32 

12 




放送大学 

16 

16 

⑤ 


日立 

NHK 総合 

52 

1 

の 


NHK 教育 

50 

3 

⑤ 


日本テレビ 

54 

4 



TBS テレビ 

56 

6 

⑥ 


フジテレビ 

58 

8 

感 


テレビ朝曰 

60 

10 

⑩ 



テレビ東京 

62 

12 


栃木 

宇都冨 

NHK 総合 

51 

1 

の 


NHK 教育 

4 弓 

3 

⑤ 


日本テレビ 

53 

4 



TBS テレビ 

55 

6 

⑥ 


フジテレビ 

57 

8 

感 


テレビ朝曰 

41 

10 

颇 


テレビ東京 

44 

12 




とちざテレビ 

31 

31 

⑤ 


矢板 

NHK 総合 

40 

1 

の 


NHK 教育 

30 

3 

⑤ 


日本テレビ 

36 

4 



TBS テレビ 

42 

6 

⑥ 


フジテレビ 

45 

8 

感 


テレビ朝曰 

59 

10 

⑩ 


テレビ東京 

61 

12 



とちざテレビ 

33 

33 

⑥ 


1 都道ぉ県 

1 地域を 

1 放を局名 

受信 CH 

表示 CH 


群馬 

前橋 

NHK 総合 

52 

1 

(D 



NHK 教育 

50 

3 

③ 



日本テレビ 

54 

4 




TBS テレビ 

56 

6 

⑥ 



フジテレビ 

58 

8 

⑥ 



テレビ朝日 

60 

10 

颇 



テレビ東京 

62 

12 




群馬テレビ 

48 

48 

⑥ 



放送大学 

40 

16 

③ 


桐 生 

NHK 総合 

51 

1 




NHK 教育 

57 

3 

③ 



日本テレビ 

53 

4 

@ 



TBS テレビ 

55 

6 

⑥ 



フジテレビ 

35 

8 

③ 



テレビ朝日 

59 

10 

颇 



テレビ東京 

61 

12 




群馬テレビ 

41 

48 

⑥ 

埼玉 

さレたま 

NHK 総合 

1 

1 




NHK 教育 

3 

3 

③ 



日本テレビ 

4 

4 

@ 



TBS テレビ 

6 

6 

® 



フジテレビ 

8 

8 

⑥ 



テレビ朝日 

10 

10 

颇 



テレビ東京 

12 

12 




テレビ埼玉 

38 

38 

③ 



放送大学 

16 

16 

⑥ 



MX テレビ 

14 

14 

③ 



群馬テレビ 

48 

48 

⑩ 



千葉テレビ 

46 

46 



熊谷•児玉 

NHK 総合 

51 

1 




NHK 教育 

35 

3 

③ 



日本テレビ 

53 

4 

@ 



TBS テレビ 

55 

6 

⑥ 



フジテレビ 

57 

8 

⑥ 



テレビ朝曰 

59 

10 

颇 



テレビ東京 

61 

12 




テレビ埼玉 

30 

38 

③ 



放送大学 

40 

40 

⑤ 



群馬テレビ 

48 

48 

⑩ 

千葉 

千葉 

NHK 総合 

1 

1 




NHK 教育 

3 

3 

③ 



日本テレビ 

4 

4 

@ 



TBS テレビ 

6 

6 

⑥ 



フジテレビ 

8 

8 

⑥ 



テレビ朝日 

10 

10 

颇 



テレビ東京 

12 

12 




千葉テレビ 

46 

46 

③ 



放送大学 

16 

16 

⑥ 



MX テレビ 

14 

14 




tvk 

42 

42 

③ 



テレビ埼玉 

38 

38 

⑩ 


東金 

NHK 総合 

35 

1 




NHK 教育 

38 

3 

③ 



日本テレビ 

4 

4 




TBS テレビ 

6 

6 

⑥ 



フジテレビ 

8 

8 

⑥ 



テレビ朝日 

10 

10 

颇 



テレビ東京 

12 

12 




千葉テレビ 

31 

46 

⑩ 


跳子 

NHK 総合 

51 

1 




NHK 教育 

49 

3 

③ 



日本テレビ 

53 

4 

@ 



TBS テレビ 

55 

6 

® 



フジテレビ 

57 

8 

⑥ 



テレビ朝日 

59 

10 

颇 



テレビ東京 

61 

12 




千葉テレビ 

39 

46 

⑥ 



なのべージにつヴ <=> 
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そ 

の 

他 


1 都道府県 

1 化域名 

1 放送局名 

受信 CH 

表示 CH 

蜘 

東京 

東を 

八王子 

を摩 

NHK 総合 

1 

1 


NHK 教育 

3 

3 

③ 

日本テレビ 

4 

4 


TBS テレビ 

6 

6 

⑥ 

フジテレビ 

8 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

10 

10 

颇 

テレビ東京 

12 

12 


MX テレビ 

14 

14 


放送大学 

16 

16 

⑥ 

tvk 

42 

42 

③ 

千葉テレビ 

46 

46 


テレビ埼玉 

38 

38 

⑩ 

NHK 総合 

33 

1 


NHK 教育 

29 

3 

③ 

日本テレビ 

35 

4 


TBS テレビ 

37 

6 

⑥ 

フジテレビ 

31 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

45 

10 

颇 

テレビ東京 

62 

12 


MX テレビ 

40 

14 

⑥ 

tvk 

42 

42 

③ 

テレビ埼玉 

38 

38 

⑩ 

NHK 総合 

49 

1 


NHK 教育 

47 

3 

③ 

日本テレビ 

51 

4 


TBS テレビ 

53 

6 

⑥ 

フジテレビ 

55 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

57 

10 

颇 

テレビ東京 

59 

12 


MX テレビ 

61 

14 

⑥ 

tvk 

42 

42 

③ 

テレビ埼玉 

38 

38 

⑩ 

神蔚 II 

横滸 

(みなと） 

横辭 

平塚 

か田原 

妻野 

NHK 総合 

52 

1 


NHK 教育 

50 

3 

③ 

日本テレビ 

54 

4 


TBS テレビ 

56 

6 

⑥ 

フジテレビ 

58 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

60 

10 

颇 

テレビ東京 

62 

12 


tvk 

48 

42 

③ 

NHK 総合 

1 

1 


NHK 教育 

3 

3 

③ 

日本テレビ 

4 

4 

@ 

TBS テレビ 

6 

6 

® 

フジテレビ 

8 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

10 

10 

颇 

テレビ東京 

12 

12 


tvk 

42 

42 

③ 

放送大学 

16 

16 

⑥ 

MX テレビ 

14 

14 


NHK 総合 

33 

1 


NHK 教育 

29 

3 

③ 

日本テレビ 

35 

4 

@ 

TBS テレビ 

37 

6 

⑥ 

フジテレビ 

39 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

41 

10 

颇 

テレビ東京 

43 

12 


tvk 

31 

42 

⑥ 

NHK 総合 

52 

1 


NHK 教育 

50 

3 

③ 

日本テレビ 

54 

4 

@ 

TBS テレビ 

56 

6 

⑥ 

フジテレビ 

58 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

60 

10 

颇 

テレビ東京 

62 

12 


tvk 

46 

42 

⑥ 

NHK 総を 

47 

1 


NHK 教育 

49 

3 

③ 

日本テレビ 

51 

4 


TBS テレビ 

53 

6 

⑥ 

フジテレビ 

55 

8 

⑥ 

テレビ朝日 

57 

10 

颇 

テレビ東京 

59 

12 


tvk 

61 

42 

⑥ 


1都道府県 

1地域名 

1放を局名 

畳信 CH 

表示 CH 

慎ザ 

山製 

甲府 

NHK 総を 

1 

1 




NHK 教育 

3 

3 

③ 



山裂放送 

5 

5 

⑤ 



テレビ山裂 

37 

37 

® 



曰本テレビ 

4 

4 

@ 



TBS テレビ 

6 

6 

③ 



フジテレビ 

8 

8 




テレビ朝日 

10 

10 

⑩ 



テレビ東京 

12 

12 

⑩ 






長野 

長野 1 

NHK 総合 

44 

2 

@ 



NHK 教育 

46 

9 

④ 



テレビ信州 

40 

40 




長野朝日 

50 

50 

感 



信越放送 

48 

48 

⑩ 



長野放送 

42 

42 

⑩ 


長野 2 

NHK 総合 

2 

2 

@ 



NHK 教育 

9 

9 

④ 



テレビ信州 

30 

30 

⑥ 



長野朝日 

20 

20 

@ 



信越放送 

11 

11 

⑩ 



長野;故ち 

38 

38 

⑩ 


飯田 

NHK 総を 

4 

4 

感 



NHK 教育 

3 

3 

③ 



テレビ信州 

42 

42 

④ 



長野朝日 

44 

44 

⑩ 



信越放送 

6 

6 

⑥ 



長野放送 

40 

40 

③ 


松本 

NHK 総を 

44 

44 

@ 



NHK 教育 

46 

46 

④ 



テレビ信州 

48 

48 

③ 



長野朝日 

50 

50 

⑩ 



信越放送 

40 

40 




長野;故送 

42 

42 

⑤ 

新福 

新扁 

NHK 総合 

8 

8 

⑥ 



NHK 教育 

12 

12 

⑩ 



新漏放送 

5 

5 

⑤ 



新漏総合テレビ 

35 

35 

⑩ 



テレビ新漏 

2 马 

29 

@ 



新漏テレビ 21 

21 

21 

③ 


上越 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

1 

1 




新漏放送 

10 

10 

⑩ 



新漏総合テレビ 

33 

33 

⑩ 



テレビ新漏 

27 

27 




新漏テレビ 21 

37 

37 


富 山 

富 山 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

10 

10 

⑩ 



北曰本巧ち 

1 

1 




富山テレビ 

34 

34 

⑩ 



チューリップテレビ 

32 

32 

® 



北陸巧ち 

6 

6 

@ 



石り 1 テレビ 

37 

37 

® 


局 岡 

NHK 総合 

48 

48 

③ 



NHK 教育 

46 

46 

⑩ 



:!ヒ曰本放送 

50 

50 




富山テレビ 

44 

44 

⑩ 



チュー IJ ップテレビ 

42 

42 

® 

石 川 

金巧 

NHK 総合 

4 

4 

@ 



NHK 教育 

8 

8 

⑥ 



テレビ金巧 

33 

33 

⑩ 



北陸朝曰 

25 

25 

③ 



北陸放送 

6 

6 




石り 1 テレビ 

37 

37 

⑩ 



化曰 本放送 

1 

1 




富山テレビ 

34 

34 

③ 

福井 

福井 

NHK 総合 

9 

9 

④ 



NHK 教育 

3 

3 

③ 



福井放送 

11 

11 

⑩ 



福井テレビ 

39 

39 

⑩ 



北陸放送 

6 

6 

⑥ 
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1 都道府県 

1地域名 

1肋ち局を 

受信" 

表示" 


岐阜 

岐阜 

NHK 総合 

39 

3 

③ 



NHK 教育 

9 

9 

感 



東海テレビ 

1 

1 

の 



[ BC テレビ 

5 

5 

⑤ 



^〜テレ 

11 

11 

⑩ 



中京テレビ 

35 

35 

⑥ 



岐阜テレビ 

37 

37 

③ 



テレビ愛知 

25 

25 




=重テレビ 

33 

33 

⑥ 


各務原 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

9 

9 

感 



東ミ毎テレビ 

1 

1 

の 



〔 BC テレビ 

5 

5 

⑥ 



^〜テレ 

11 

11 

⑩ 



テレビ愛知 

25 

25 




中京テレビ 

35 

35 

⑩ 



幅阜テレビ 

41 

41 

③ 

静岡 

静岡 

NHK 総合 

9 

9 

感 



NHK 教育 

2 

2 

感 



静岡放送 

11 

11 

⑩ 



テレビ静岡 

35 

35 

⑩ 



第ーテレビ 

31 

31 




おさひテレビ 

33 

33 

⑥ 


お松 

NHK 総合 

4 

4 




NHK 教育 

8 

8 

感 



静岡放送 

6 

6 

⑥ 



テレビ静岡 

34 

34 




第ーテレビ 

30 

30 

⑤ 



おさひテレビ 

28 

28 

颇 



東ミ毎テレビ 

1 

1 

の 



CBC テレビ 

5 

5 

⑥ 



テレビ愛知 

25 

25 

③ 


富± 

NHK 総合 

52 

52 

感 



NHK 教育 

54 

54 

感 



静岡放を 

41 

41 

⑩ 



テレビ静岡 

39 

39 

③ 



第ーテレビ 

27 

27 

⑤ 



おさひテレビ 

29 

29 

⑥ 


=島’沼津 

NHK 総合 

53 

53 

感 



NHK 教育 

51 

51 




静岡放送 

55 

55 

⑩ 



テレビ静岡 

59 

59 

③ 



第ーテレビ 

61 

61 

③ 



おさひテレビ 

57 

57 

⑤ 


藤枝 

NHK 総合 

42 

42 

感 



NHK 教育 

44 

44 

感 



静岡放を 

40 

40 

⑩ 



テレビ静岡 

38 

38 

③ 



第ーテレビ 

24 

24 

③ 



おさひテレビ 

26 

26 

⑥ 


島田 

NHK 総合 

56 

56 

③ 



NHK 教育 

54 

54 

⑥ 



静岡放送 

62 

62 

⑩ 



テレビ静岡 

58 

58 

③ 



第ーテレビ 

48 

48 

⑤ 



おさひテレビ 

50 

50 

⑥ 

愛知 

名ち屋 

NHK 総合 

3 

3 

⑤ 



NHK 教育 

9 

9 

感 



東ミ毎テレビ 

1 

1 

の 



[ BC テレビ 

5 

5 

⑥ 



><〜テレ 

11 

11 

⑩ 



中京テレビ 

35 

35 

③ 



テレビ愛知 

25 

25 

够 



=重テレビ 

33 

33 

⑥ 



岐阜テレビ 

37 

37 

⑥ 


豊橋 

NHK 総合 

54 

54 

③ 



NHK 教育 

50 

50 

感 



東ミ毎テレビ 

56 

56 

の 



[ BC テレビ 

62 

62 

⑥ 



^〜テレ 

60 

60 

⑩ 



中京テレビ 

58 

58 

③ 



テレビ愛知 

52 

52 




王重テレビ 

33 

33 




岐阜テレビ 

37 

37 



1 都道府県 1 地域ち 

1放を局名 

受信 CH 

表示 CH 


愛知 豊田 

NHK 総合 

53 

53 

③ 


NHK 教育 

51 

51 

③ 


まミ毎テレビ 

57 

57 



CBC テレビ 

55 

55 

⑤ 


メ〜テレ 

61 

61 

⑩ 


中京テレビ 

59 

59 

③ 


テレビ愛知 

49 

49 

@ 


互重テレビ 

33 

33 

⑥ 


岐阜テレビ 

37 

37 


H 重 津 

NHK 総を 

31 

31 

③ 


NHK 教育 

9 

9 

③ 


まミ毎テレビ 


1 



CBC テレビ 

5 

5 

⑥ 


メ〜テレ 

11 

11 

⑩ 


中京テレビ 

35 

35 



吉重テレビ 

33 

33 

③ 


テレビ愛知 

25 

25 


伊勢 

NHK 総合 

53 

31 

③ 


NHK 教育 

49 

9 



まミ毎テレビ 

57 

1 



CBC テレビ 

55 

5 

⑥ 


メ〜テレ 

61 

11 

⑩ 


中京テレビ 

47 

35 

③ 


吉重テレビ 

59 

33 

@ 


テレビ愛知 

25 

25 






滋賀 大津 

NHK 総合 

28 

2 


NHK 教育 

46 

12 


毎日放送 

36 

4 

@ 

ABC テレビ 

38 

6 

⑥ 

関西テレビ 

40 

8 

⑥ 

読売テレビ 

42 

10 

颇 

びわ湖放送 

30 

30 

風 


KBS 京都 

34 

34 

③ 

彦根 

NHK 総合 

52 

2 


NHK 教育 

50 

12 


毎日放送 

54 

4 


ABC テレビ 

58 

6 

⑥ 

関西テレビ 

60 

8 

⑥ 

読売テレビ 

62 

10 

颇 


びわ湖放送 

56 

56 

風 

京都 京都 

NHK 総合 

32 

2 

® 

NHK 教育 

12 

12 


毎日放送 

4 

4 

® 

ABC テレビ 

6 

6 

⑥ 

関西テレビ 

8 

8 

⑥ 

読売テレビ 

10 

10 

颇 

KBS 京都 

34 

34 

③ 


テレビ大阪 

19 

1弓 

③ 

山科 

NHK 総合 

38 

2 


NHK 教育 

50 

12 


毎日放送 

54 

4 


ABC テレビ 

56 

6 


関西テレビ 

58 

8 

⑥ 

読売テレビ 

60 

10 

颇 

KBS 京都 

40 

34 

③ 


テレビ大阪 

19 

1弓 

③ 

大阪 大阪 

NHK 総合 

2 

2 


NHK 教育 

12 

12 


毎日放送 

4 

4 


ABC テレビ 

6 

6 

⑥ 

関西テレビ 

8 

8 

⑥ 

読売テレビ 

10 

10 

颇 

テレビ大阪 

19 

1弓 

③ 

KBS 京都 

34 

34 

③ 


サンテレビ 

36 

36 

③ 

兵庫 巧戸•芦屋 

NHK 総合 

2 

2 

CD 

NHK 教育 

12 

12 


毎日放送 

4 

4 


ABC テレビ 

6 

6 


関西テレビ 

8 

8 

⑥ 

読売テレビ 

10 

10 

颇 

サンテレビ 

36 

36 

③ 

テレビ大阪 

19 

1弓 

⑤ 
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そ 

の 

他 


1 都道府県 

1 化域名 

1 放送局名 

受信 CH 

表示 CH 

リ品コンン 

兵庫 

姫路 

NHK 総合 

50 

2 

③ 



NHK 教育 

52 

12 




毎日放送 

54 

4 




ABC テレビ 

58 

6 




関西テレビ 

60 

8 

⑥ 



読売テレビ 

62 

10 

颇 



サンテレビ 

56 

3 

③ 


明石 

NHK 総合 

51 

2 

® 



NHK 教育 

49 

12 

@ 



毎日放送 

53 

4 

® 



ABC テレビ 

57 

6 




関西テレビ 

59 

8 

⑥ 



読売テレビ 

61 

10 

颇 



サンテレビ 

55 

3 

③ 


川 西 

NHK 総合 

29 

2 

® 



NHK 教育 

31 

12 

@ 



毎日放送 

35 

4 

® 



ABC テレビ 

37 

6 

⑥ 



関西テレビ 

39 

8 

⑥ 



読売テレビ 

41 

10 

颇 



サンテレビ 

33 

3 

③ 


長田 

NHK 総合 

44 

2 




NHK 教育 

46 

12 




毎日放送 

38 

4 




ABC テレビ 

40 

6 

⑥ 



関西テレビ 

42 

8 

⑥ 



読売テレビ 

48 

10 

颇 



サンテレビ 

34 

3 

③ 


兰木 

NHK 総合 

44 

2 

® 



NHK 教育 

46 

12 

@ 



毎日放ち 

34 

4 

® 



ABC テレビ 

38 

6 

⑥ 



関西テレビ 

40 

8 

⑥ 



読売テレビ 

42 

10 

颇 



サンテレビ 

55 

3 

③ 

奈良 

轰良 

NHK 総合 

2 

2 

® 



NHK 教育 

12 

12 

@ 



毎日放ち 

4 

4 

@ 



ABC テレビ 

6 

6 

® 



関西テレビ 

8 

8 

⑥ 



読売テレビ 

10 

10 

颇 



奈良テレビ 

55 

55 

⑥ 



KBS 京都 

34 

34 

③ 

和歌山 

和歌山 

NHK 総合 

32 

2 

® 



NHK 教育 

25 

12 

@ 



毎日放ち 

42 

4 

® 



ABC テレビ 

44 

6 

⑥ 



関西テレビ 

46 

8 

⑥ 



読売テレビ 

48 

10 

颇 



テレビ和歌山 

30 

30 

⑥ 


海南 

NHK 総合 

50 

2 

® 



NHK 教育 

52 

12 

@ 



毎日放ち 

54 

4 

@ 



ABC テレビ 

58 

ら 

⑥ 



関西テレビ 

60 

8 

⑥ 



読売テレビ 

62 

10 

颇 



テレビ和歌山 

56 

56 

⑥ 






鳥取 

鳥取 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

4 

4 

@ 



山陰中央テレビ 

24 

24 




山陰放送 

22 

22 

颇 



日本海テレビ 

1 

1 



米モ 

NHK 総合•鳥取 

32 

32 

感 



NHK 総合•島根 

6 

6 

⑥ 



NHK 教育 

12 

12 




山陰中央テレビ 

34 

34 

③ 



山陰放ち 

10 

10 

颇 



日本ミ毎テレビ 

30 

30 


島根 

松江 

NHK 総合 

6 

6 

⑥ 



NHK 教育 

12 

12 

@ 



山陰中央テレビ 

34 

34 

③ 



山陰放ち 

10 

10 

颇 



日本ミ毎テレビ 

30 

30 






畳信 CH 

表示 CH 

慎ザ 

島根 

細 

NHK 総を 

2 

2 

@ 



NHK 教育 

9 

9 

④ 



山陰中央テレビ 

58 

58 

④ 



山陰放送 

5 

5 

⑤ 



曰本海テレビ 

54 

54 

③ 

岡山 

岡山 

NHK 総合 

5 

5 

⑤ 



NHK 教育 

3 

3 

③ 



西曰本巧さ 

9 

9 

④ 



瀬戸内海放送 

25 

25 

③ 



山陽放送 

11 

11 

⑩ 



テレビせとラち 

23 

23 

@ 



岡山放送 

35 

35 


広島 

広島 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

7 

7 

③ 



中国放送 

4 

4 

@ 



広島テレビ 

12 

12 

⑩ 



広島 ホームテ レビ 

35 

35 

@ 



テレビ新広島 

31 

31 



福山 

NHK 総合 

5 

5 

⑤ 



NHK 教育 

3 

3 

③ 



中国放送 

7 

7 

③ 



広島テレビ 

11 

11 

⑩ 



広島 ホームテ レビ 

57 

57 

@ 



テレビ新広島 

54 

54 



尾道 

NHia 給 

1 

1 




NHK 教育 

7 

7 

③ 



中国巧ち 

10 

10 

⑩ 



広島テレビ 

12 

12 

⑩ 



広島 ホーム テレビ 

24 

24 

⑤ 



テレビ新広島 

26 

26 

④ 


ち 

NHK 総合 

11 

11 

⑩ 



NHK 教育 

1 

1 




中国放送 

9 

9 

④ 



広島テレビ 

5 

5 

⑤ 



広島 ホームテ レビ 

24 

24 

@ 



テレビ新広島 

26 

26 

® 

山 □ 

山 □ 

NHK 総合 

9 

9 

④ 



NHK 教育 

1 

1 




山□放送 

11 

11 

⑩ 



テレビ山 □ 

38 

38 

③ 



山□朝曰放送 

28 

28 

@ 



KBC テレビ 

2 

2 

@ 



RKB テレビ 

8 

8 

⑥ 



FBS テレビ 

35 

35 




TVQ 九州巧ち 

23 

23 

③ 



テレビ西日本 

10 

10 

⑩ 



大分放送 

5 

5 

⑤ 


下 関 

NHK 総を 

39 

39 

④ 



NHK 教育 

41 

41 




山□放送 

4 

4 

@ 



テレビ山 □ 

33 

33 

③ 



山□朝曰放送 

21 

21 

⑤ 



KBC テレビ 

2 

2 

@ 



RKB テレビ 

8 

8 

⑥ 



FBS テレビ 

35 

35 

⑩ 



TVQ 九州放送 

23 

23 

③ 



テレビ西日本 

10 

10 

⑩ 


宇部 

NHK 総を 

58 

6 

④ 



NHK 教育 

55 

12 




山□放送 

61 

4 

⑩ 



テレビ山 □ 

44 

33 

③ 



山□朝曰放送 

24 

21 

⑤ 



KBC テレビ 

2 

2 

@ 



RKB テレビ 

8 

8 

⑥ 



テレビ西日本 

10 

10 

⑩ 


岩国 

NHK 総合 

9 

9 

④ 



NHK 教育 

1 

1 




山□放送 

11 

11 

⑩ 



テレビ山 □ 

62 

22 

③ 



山□朝曰放送 

28 

28 

⑤ 
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都道府県 

1 地域名 

1 肋ち局を 

受信 " 

表示 " 


徳島 

徳島 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

12 

12 




四国放送 

1 

1 

の 



毎日放ち 

4 

4 




ABC テレビ 

6 

6 

⑥ 



関西テレビ 

8 

8 

感 



読売テレビ 

10 

10 

⑩ 



テレビ大阪 

1 弓 

19 

⑤ 



サンテレビ 

36 

36 

③ 



テレビ和歌山 

55 

55 

⑤ 

留 II 

高松 

NHK 総合 

37 

37 

⑤ 



NHK 教育 

39 

39 

③ 



西日本放ち 

41 

9 

感 



瀬戸内ミ毎放を 

33 

33 

③ 



山陽放を 

29 

29 

⑩ 



テレビせとラち 

1 弓 

19 

の 



岡山放を 

31 

31 




毎日放ち 

4 

4 




ABC テレビ 

6 

6 




関西テレビ 

8 

8 

感 



読売テレビ 

10 

10 

⑩ 


丸亀 

NHK 総合 

44 

44 

⑥ 



NHK 教育 

40 

40 

⑤ 



西日本放送 

50 

50 

感 



瀬戸内ミ毎放を 

42 

42 

③ 



山陽放送 

48 

48 

⑩ 



テレビせとラち 

46 

46 

⑥ 



岡山放送 

52 

52 


愛賴 

松山 

NHK 総合 

6 

6 




NHK 教育 

2 

2 




南ミ毎放ち 

10 

10 

⑩ 



愛媛朝曰テレビ 

25 

25 

③ 



おいテレビ 

29 

29 




テレビ愛媛 

37 

37 




西日本放ち 

9 

9 

感 



山陽放送 

11 

11 

⑩ 



テレビせとラち 

23 

23 

の 



広島テレビ 

12 

12 

感 



広島 ホーム テレビ 

35 

35 




テレビ新広島 

31 

31 

⑥ 


新居お 

NHK 総合 

2 

2 

感 



NHK 教育 

4 

4 




南ミ毎放送 

6 

6 




愛賴朝曰テレビ 

14 

14 

⑩ 



おいテレビ 

27 

27 

感 



テレビ愛媛 

36 

36 

⑩ 



西日本放ち 

马 

9 

感 



山陽放送 

11 

11 

⑩ 



テレビせとラち 

23 

23 

の 



広島テレビ 

12 

12 

③ 



テレビ新広島 

31 

31 

⑤ 



瀬戸内ミ毎放を 

33 

33 

③ 

高知 

高知 

NHK 総合 

4 

4 




NHK 教育 

6 

6 

⑥ 



高知放を 

8 

8 

感 



テレビ高知 

38 

38 

⑩ 



高知さんさんテレビ 

40 

40 

⑩ 





福岡 

福岡 

NHK 総合 

3 

3 

⑤ 


NHK 教育 

6 

6 

⑥ 


KBC テレビ 

1 

1 

の 


RKB テレビ 

4 

4 



FBS テレビ 

37 

37 

觸 


TVQ 九州放送 

1 弓 

19 

⑥ 



テレビ西日本 

9 

9 

感 


：!ヒ九州 

NHK 総合 

6 

6 

⑥ 


NHK 教育 

12 

12 

觸 


KBC テレビ 

2 

2 

感 


RKB テレビ 

8 

8 

⑥ 


FBS テレビ 

35 

35 



TVQ 九州放送 

23 

23 

⑤ 


テレビ西日本 

10 

10 

⑩ 


1都道ぉ県 

1地域を 

1放を局名 

受信 CH 

表示 CH 


福岡 

久留米 

NHK 総合 

46 

46 

③ 



NHK 教育 

54 

54 




KBC テレビ 

57 

57 




RKB テレビ 

48 

48 




FBS テレビ 

52 

52 




TVQ 九州放送 

14 

14 

⑥ 



テレビ西日本 

60 

60 

③ 



サガテレビ 

36 

36 

@ 


大牟田 

NHK 総合 

53 

53 

③ 



NHK 教育 

50 

50 

⑥ 



KBC テレビ 

58 

58 




RKB テレビ 

61 

61 

@ 



FBS テレビ 

43 

43 




TVQ 九州放送 

19 

1 弓 

⑤ 



テレビ西日本 

55 

55 

③ 



サガテレビ 

36 

36 

③ 


行橋 

NHK 総合 

49 

49 

⑥ 



NHK 教育 

46 

46 




KBC テレビ 

57 

57 




RKB テレビ 

60 

60 

⑥ 



FBS テレビ 

43 

43 

@ 



TVQ 九州放ち 

19 

1 弓 

③ 



テレビ西日本 

54 

54 

颇 

佐賀 

佐賀 

NHK 総合 

38 

38 

③ 



NHK 教育 

40 

40 




サガテレビ 

36 

36 




KBC テレビ 

57 

57 




RKB テレビ 

48 

48 

⑥ 



FBS テレビ 

52 

52 

③ 



TVQ 九州放ち 

14 

14 

⑥ 



テレビ西日本 

60 

60 

颇 



RKK テレビ 

11 

11 

⑩ 



テレビ熊本 

34 

34 

⑥ 



長崎放送 

5 

5 

③ 



テレビ長崎 

37 

37 


長崎 

長崎 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

1 

1 




長崎放ち 

5 

5 

⑤ 



テレビ長崎 

37 

37 

⑩ 



長崎夕化放送 

27 

27 

③ 



長崎国際テレビ 

25 

25 

③ 



KBC テレビ 

57 

57 




RKB テレビ 

4 

4 

感 



テレビ西日本 

9 

9 

⑥ 



RKK テレビ 

11 

11 

颇 



テレビ熊本 

34 

34 

® 



KKT テレビ 

22 

22 

@ 


佐世な 

NHK 総合 

8 

8 

⑥ 



NHK 教育 

2 

2 




長崎放送 

10 

10 

颇 



テレビ長崎 

35 

35 




長崎夕化放送 

31 

31 

⑥ 



長崎国際テレビ 

17 

17 

風 

熊本 

熊本 

NHK 総合 

9 

9 

③ 



NHK 教育 

2 

2 




RKK テレビ 

11 

11 

⑩ 



テレビ熊本 

34 

34 

⑥ 



KKT テレビ 

22 

22 

@ 



熊本朝日放送 

16 

16 

③ 



KBC テレビ 

1 

1 




RKB テレビ 

4 

4 

@ 



TVQ 九州放ち 

19 

1 弓 

颇 



テレビ長崎 

37 

37 

③ 



サガテレビ 

36 

36 

⑥ 



長崎放送 

5 

5 

⑤ 



なのべージにつヴ <=> 
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1 都道府県 

1 職名 

1 放送局名 

受信 CH 

表示 CH 


大分 

大分 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

12 

12 




大分放送 

5 

5 

⑥ 



テレビ大分 

36 

36 

③ 



大分朝日放送 

24 

24 

③ 



南魅故ち 

10 

10 

⑥ 



KBC テレビ 

1 

1 




RKB テレビ 

4 

4 




FBS 放送 

37 

37 

⑥ 



TVQ 九州放ち 

19 

1 弓 

颇 



テレビ西曰本 

9 

9 

⑩ 

宮崎 

宮崎 

NHK 総合 

8 

8 

⑥ 



NHK 教育 

12 

12 

@ 



宫崎放送 

10 

10 

颇 



テレビ宮崎 

35 

35 

③ 



南日本放送 

1 

1 




鹿お島テレビ 

38 

38 

③ 



鹿お島放ち 

32 

32 

③ 


延岡 

NHK 総合 

4 

4 

@ 



NHK 教育 

2 

2 

® 



宜崎放送 

6 

6 




テレビ冨崎 

39 

39 

⑥ 

鹿お島 

鹿お島 

NHK 総合 

3 

3 

③ 



NHK 教育 

5 

5 

⑤ 



南日本放ち 

1 

1 




鹿お島テレビ 

38 

38 

③ 



鹿お島放ち 

32 

32 

③ 



鹿お島読売テレビ 

30 

30 

⑩ 



テレビ熊本 

34 

34 




KKT テレビ 

22 

22 

⑥ 



熊本朝日放ち 

16 

16 

颇 



冨崎放送 

10 

10 

⑥ 



テレビ宜崎 

35 

35 

@ 


阿久根 

NHK 総合 

8 

8 

⑥ 



NHK 教育 

12 

12 

@ 



南日本放送 

10 

10 

颇 



鹿児島テレビ 

35 

35 

⑥ 



鹿お島放送 

23 

23 

@ 



鹿お島読売テレビ 

17 

17 




テレビ熊本 

34 

34 




KKT テレビ 

22 

22 

③ 



熊本朝日放送 

16 

16 

③ 



RKK テレビ 

11 

11 

⑩ 

巧縄 

那覇 

NHK 総合 

2 

2 

® 



NHK 教育 

12 

12 

@ 



琉球放ち 

10 

10 

颇 



琉球朝日放送 

28 

28 




巧禪テレビ 

8 

8 

③ 



そ 

の 

他 
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地上デジタル放送 


マルチ U モコンのの〜の数字ボタンに割り当てられる地上デジタルの放送局は下記のとおりです 
(2008 年12月現在は放送を開始していない放送局もあります)。 

引越しや新しく放送局び開設されるなどでチヤンネルを割り当て直したいとさは、メニュー（ホームメ 
ニュー）からチヤンネルスキヤンをやり直してくださし乂が76ぺージ)。 

また、各都道府県名の欄にない放送局を受信でさる場合わあります。このとさは数字ボタンに空さびあれ 
ば、その放送局を自動的に任意の番号として割り当てます。 


都道府県 

放送局名 

リモコン 

ボタン 

青森 

NHK 総合•青森 

③ 

NHK 教育•青森 

© 

RA 巨青森放さ 

の 

ATV 青森テレビ 


青森朝日放送 

感 

岩手 

NHK 総合•盛岡 

の 

NHK 教育•盛岡 

@ 

旧 C テレビ 

® 

テレビ岩手 


めんこいテレビ 

感 

岩手朝日テレビ 

⑥ 

宮城 

NHK 総合•仙台 

感 

NHK 教青•仙台 

@ 

TBC テレビ 

の 

仙台放ち 

感 

S ヤギテレビ 

@ 

KHB 東曰本巧送 

⑤ 

秋田 

NHK 総合•秋田 

の 

NHK 教育•秋田 

© 

ABS 秋田放ち 

@ 

AKT 秋田テレビ 

感 

AAB 秋田朝曰放送 

感 

山形 

NHK 総合•山形 

の 

NHK 教育•山形 

© 

YBC 山形放送 

@ 

YTS 山あテレビ 

⑤ 

テレビ ユー 山形 


さくらんぼテレビ 

感 

福島 

NHK 総合•福島 

の 

NHK 教育•福島 

@ 

福島テレビ 

⑥ 

福島中巧テレビ 


KFB 福島放ち 

⑥ 

テレビ ユー 福島 


茨城 

NHK 総合•水戸 

の 

NHK 教育•東京 

@ 

日本テレビ 

® 

TBS 


フジテレビジョン 

感 

テレビ朝日 

⑤ 

テレビ東京 

③ 

放送大学 

⑩ 

桐木 

NHK 総合’東京 

の 

NHK 教育•東京 

③ 

日本テレビ 

@ 

TBS 

® 

フジテレビジョン 


テレビ朝日 

⑤ 

テレビ東京 

③ 

とちざテレビ 

感 

放送大学 

⑩ 


都道府県 

巧送局名 

リモコン 

ポタン 

群馬 

NHK 総合•東京 

の 

NHK 教育•東京 

感 

曰本テレビ 


TBS 

⑥ 

フジテレビジョン 

感 

テレビ朝日 

⑥ 

テレビ東京 

③ 

群馬テレビ 

③ 

放送大学 


埼玉 

NHK 総合.東京 

の 

NHK 教育•東京 

感 

日本テレビ 

感 

TBS 

⑥ 

フジテレビジョン 

感 

テレビ朝日 

⑤ 

テレビ東京 

③ 

テレ玉 

⑤ 

放送大学 

⑩ 

千葉 

NHK 総合-東京 

の 

NHK 教育•東京 

⑥ 

曰本テレビ 


TBS 


フジテレビジョン 

感 

テレビ朝日 

⑤ 

テレビ東京 

③ 

チバテレビ 

⑤ 

放送大学 


東京 

NHK 総合•東京 

の 

NHK 教育•東京 

感 

曰本テレビ 


TBS 

⑥ 

フジテレビジョン 

感 

テレビ朝日 

⑥ 

テレビ東京 

③ 

東京 MX テレビ 

感 

放送大学 


神蔚 II 

NHK 総合.東京 

の 

NHK 教育•東京 

感 

日本テレビ 


TBS 

⑥ 

フジテレビジョン 

⑥ 

テレビ朝日 

⑥ 

テレビ東京 

③ 

tvk 

感 

放送大学 


新漏 

NHK 総合•新漏 

の 

NHK 教育•新漏 

@ 

BSN 

® 

NST 


TeNY テレビ新漏 


新漏テレビ 21 

⑤ 


都道府県 

放送局名 

リモコン 

ボタン 

化ミ毎道(帯広） 

NHK 総合•帯広 

③ 

NHK 教育-帯広 

@ 

HBC 帯広 


STV 帯広 

⑥ 

HTB 帯広 

⑥ 

UHB 帯広 


TVH 帯広 

③ 

化ミ毎道(訓路） 

NHK 総合•亂聰 

③ 

NHK 教育•測隘 

@ 

HBC 訓路 


STV 訓路 

⑤ 

HTB 訓路 

⑥ 

UHB 亂瞄 


TVH 訓路 

③ 

化ミ毎道(北見） 

NHK 総合•化見 

③ 

NHK 教育•化見 

@ 

HBC 北見 


STVj ヒ見 

⑤ 

HTB 北見 

⑥ 

UHB 北見 


TVHii ヒ見 

③ 

j 施道(姐…） 

NHK 総合•础 II 

③ 

NHK 教育•础 II 

@ 

HBC 脚 II 


STV 旭川 

⑤ 

HTB 旧川 

⑥ 

UHB 旧川 


TVH 腳 1 

③ 

化ミ毎道(札幌） 

NHK 総合•ネし幌 

③ 

NHK 教育•札隔 

@ 

HBC 札幌 


STV 札幌 

⑥ 

HTB 札幌 


UHB 札幌 

感 

TVH ネし幌 

③ 

j 施道涵館） 

化ミ毎道(室蘭） 

NHK 総合•函館 

③ 

NHK 教育•函館 

@ 

HBC 函館 


STV 函館 

⑥ 

HT 觸館 

⑥ 

UHB 函館 


TVH 函館 

③ 

NHK 総合•き蘭 

③ 

NHK 教育•き蘭 

@ 

HBC き蘭 


STV 室蘭 

⑥ 

HTB 室蘭 

⑥ 

UHB 室蘭 


TVH き蘭 

③ 



そ 

の 

他 


なのべージにつヴ<=> 
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都道府県 

が送局名 リモコン 

ボタン 

富山 

NHK 総合•富山 ⑤ 


NHK 教育•富山 感 


KNB 北日本巧送 (?) 


BBT 富山テレビ ⑥ 


チユーリップテレビ ⑥ 

石り 1 

NHK 総合.金お ® 


NHK 教育.金お 感 


テレビ金巧 (4) 


北陸朝日放送 ⑥ 


MR 日 ⑥ 


石り 1 テレビ ⑥ 

福井 

NHK 総合•福井 (?) 


NHK 教育.福井 (2) 


FBC テレビ ③ 


福井テレビ ⑥ 

山裂 

NHK 総合’甲府 (?) 


NHK 教育•甲府 感 


YBS 山梨放を 感 


UTY ⑥ 

長野 

NHK 総合’長野 の 


NHK 教育’長野 (2) 


テレビ信州 (4) 


abn 長野朝曰放送 感 


SBC 信越放ち ⑥ 


NBS 長野放送 ⑥ 

静岡 

NHK 総合’静岡 (?) 


NHK 教育’静岡 感 


SBS ⑥ 


テレビ静岡 ⑥ 


静岡第ーテレビ (4) 


静岡朝日テレビ ⑥ 

岐阜 

NHK 総合.岐阜 ⑤ 


NHK 教育’名ち屋 感 


東海テレビ (?) 


CBC ⑥ 


メ〜テレ ® 


中京テレビ (4) 


岐阜テレビ ⑥ 

愛知 

NHK 総合’名ち屋 ③ 


NHK 教育’名ち屋 (2) 


東海テレビ (?) 


CBC 感 


メ〜テレ ® 


中京テレビ (4) 


テレビ愛知 ⑩ 

兰重 

NHK 総合.津 ③ 


NHK 教育’名ち屋 感 


東海テレビ (?) 


CBC ⑥ 


メ〜テレ ® 


中京テレビ (4) 


五重テレビ ③ 

滋賀 

NHK 総合’大津 ® 


NHK 教育’大阪 感 


MBS 毎曰放送 感 


ABC テレビ ⑥ 


関西テレビ ⑥ 


よみうりテレビ 颇 


BBC びわ湖放送 ⑤ 

京都 

NHK 総合’京都 の 


NHK 教育’大阪 感 


MBS 毎曰巧ち (4) 


ABC テレビ ⑥ 


関西テレビ ⑥ 


よみうりテレビ ⑩ 


KBS 京都 ⑥ 


都道麻県 

が送局名 リモコン 

ボタン 

大阪 

NHK 総合•大阪 ① 


NHK 教育’大阪 感 


MBS 毎曰放送 (4) 


ABC テレビ ⑥ 


関西テレビ 感 


よみうりテレビ ⑩ 


テレビ大阪 ③ 

兵庫 

NHK 総を’巧戸 の 


NHK 教育’大阪 感 


MBS 毎曰放送 (4) 


ABC テレビ ⑥ 


関西テレビ 感 


よみうりテレビ ⑩ 


サンテレビ 感 

奈良 

NHK 総を.奈良 の 


NHK 教育’大阪 感 


MBS 毎曰放送 (4) 


ABC テレビ ⑥ 


関西テレビ ⑥ 


よみうりテレビ ⑩ 


奈良テレビ 感 

和歌山 

NHK 総合’和歌山 の 


NHK 教育’大阪 感 


MBS 毎曰放さ (4) 


ABC テレビ ⑥ 


関西テレビ 感 


よみうりテレビ ⑩ 


テレビ和歌山 感 


鳥取 NHK 総合•鳥取_ I ⑤ 


NHK 教育•鳥取 感 

山陰中央テレビ ® 

BSS テレビ ® 


曰本海テレビ 

の 

島根 NHK 総を•松江 

⑤ 

NHK 教育•松江 

感 

山陰中央テレビ 

感 

BSS テレビ 

⑥ 

曰本ミ毎テレビ 

の 

岡山 NHK 総を•岡山 

の 

NHK 教育•岡山 

感 

RNC 西日本テレビ 


KSB 頗戸内海放ち 

⑥ 

RSK テレビ 

⑥ 

テレビせとラち 

③ 

OHK テレビ 

⑥ 

広島 NHK 総を•広島 

の 

NHK 教育’広島 

感 

RCC テレビ 

③ 

広島テレビ 


広島 ホーム テレビ 

⑥ 

TSS 

⑥ 

山 □ NHK 総を•山 □ 

の 

NHK 教育•山 □ 

感 

KRY 山□放ち 


t ys テレビ山 □ 

⑤ 

y ab 山□朝日 

⑥ 

徳島 NHK 総を•徳島 

⑤ 

NHK 教育•徳島 

感 

四国巧送 

の 

留 II NHK 総を高松 

の 

NHK 教育.高松 

感 

RNC 西日本テレビ 


KSB 顧戸内海放送 

⑤ 

RSK テレビ 


テレビせとラち 

③ 

OHK テレビ 

⑥ 


都道府県 

放送局名 リモコン 

ボタン 

愛媛 

NHK 総合•松山 ① 


NHK 教育-松山 @ 


南海放送 @ 


愛媛朝曰 ⑥ 


あいテレビ ® 


テレビ愛糖 ⑥ 

高知 

NHK 総合•高知 ® 


NHK 教育•高知 CD 


高知放送 @ 


テレビ高知 ⑥ 


さんさんテレビ ⑥ 

福岡 

NHK 総合•福岡 ③ 

NHK 総合•北九州 


NHK 教育•福岡 ③ 

NHK 教育•北九州 


KBC 九州朝日放送の 


RKB 毎日放送 @ 


FBS 福岡放ち ⑥ 


TVQ 九州巧さ ③ 


TNC テレビ西日本 ⑥ 

佐賀 

NHK 総合•佐賀 ® 


NHK 教育•佐賀 CD 


STS サガテレビ ③ 

長崎 

NHK 総合•長崎 ® 


NHK 教育•長崎 CD 


NBC 長崎巧送 ③ 


KJN テレビ長崎 ⑥ 


NCC 長崎夕化放送 ⑥ 


N 旧長崎国隙テレビ @ 

熊本 

NHK 総合•熊本 ® 


NHK 教育•熊本 @ 


RKK 熊本放送 ③ 


TKU テレビ熊本 ⑥ 


KKT くまもと県民 @ 


KAB 熊本朝曰巧ち 感 

大分 

NHK 総合•大分 ® 


NHK 教育•大分 @ 


。巨 S 大分放ち ③ 


TOS テレビ大分 @ 


OAB 大分朝曰巧送 ⑥ 

宮崎 

NHK 総合•宮崎 ® 


NHK 教育•宮崎 @ 


MRT 宮崎巧ち ® 


UMK テレビ宮崎 ③ 

鹿お島 

NHK 総合•鹿お島 ③ 


NHK 教育•鹿お島 @ 


MBC 南曰本巧送 ® 


KJS 鹿お島テレビ ⑥ 


KKB 鹿お島放送 ⑥ 


KYT 鹿児島読売 TV (D 

沖縄 

NHK 総合•那覇 ® 


NHK 教育•那覇 @ 


RBC テレビ ③ 


QAB 琉球朝曰巧送 ⑥ 


巧縄テレビ ( OTV ) ⑥ 








■その他 
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別売りアクセサリーを取り付ける 


フロアスタンドをほ用するかたへ 

本機はフ□アスタンド SU - FL 71 シ U - ズび使えます。取り付けかたは、フ□アスタンドに付属の取扱説明 
書をご覧 < ださい。 


壁掛けユニットを使用するかたへ 

本機は別売りアクセサ U - の壁掛けユニット SU - WL 500を使用して、壁に取り付けることびできます。 
テレビの機種名を確認して、指定された壁掛けユニットを使用してください。また、必ず壁掛けユニット 
の取扱説明書わご覧になり、確実に行ってください。 


壁に取り付ける場合は、おず専用の壁掛けユニットを使用し、専門業ちに取り付けを依おしてく 
ださい。また、取り付け時には設置関係ち L ソ外近づかないでください。 

専門業者しツ外の人び取口付けたり、壁への取り付けび不適切だと、テレビび落下した D して、巧撲や骨折など大けびの 
原因となることびあります。 


下記ちご覧 < ださい。 

• 壁掛けユニットの取扱説明書 
• 「スタンドの付けかた/はずしかた」（が12ページ） 

•「テレビ取り付け寸法表 ( SU - WL 50 0) 」（が145ぺージ） 

• r ネジ•フック位置一覧表 ( SU - WL 500)」（が145ぺージ） 

テレビ本体を付属のテーブ J レトップスタンドの上に設置し、マウンティングフックを取り付けてください。 




フック位置 

テレビをベースブラケットに取0付ける場合 



* 上記のテレビ型名表に記載されているモデルでは、 
a 、 C のフック位置は使用しません。 


テレビ型名 

ネジ位置 

フック位置 

KDL-46V5/KDL-40V5 

ん g 

b 


ネジ位置 

マウンティングフックをテレビに取り付ける場合 



^^f?bmDI4I^Tt3lt(SU-WL500) 





A 警告 

取り付ける壁には 
テレビ質量の 4 倍 
に耐え5れる強度 
を要します。 
テレビの質量は 
「主な仕様」（が 146 
ぺージ)をご覧くだ 
さい。 


テレビを取り付けたとさの画面の中む位置 


単位 ; mm 



二 1 • レ 


取り付け角度による長さ 

テレビ型名 




角度が 

角度 20° 


® 

感 

© 

〇 

e 

Q 

旧 

の 

KDL-46V5 

1123 

725 

84 

471 

167 

376 

686 

509 

KDL-40V5 

987 

638 

122 

463 

164 

347 

604 

499 



取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることびあります。 



その他 
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主な仕様 


テレビ型き ( KDL -) 


40 V 5 


46V5 


受 te 方式 

NTSC 方式、地上デジタル放送方式、 BS デジタル放を方式、110度 CS デジタル放送方式 

受信チャンネル 

VHF 1 〜 12 チャンネル、 UHF 13 〜 62 チャンネル、 CATV (ケープルテレビ放を尝社との受信契約び必要)、 

地上アナ□グ: C 13 〜 C 目3、地上デジタル ’ BS デジタル’110度 CS デジタル(テレビ•ラジオ•独立データ)の各チャンネル 

BS デジタル ‘IIO 度 CS デジ 
タル対応周波数 

1022 〜 20 の MHz 

BS デジタル ‘IIO 度 CS デジ 
タル対応□一カル周波数 

10.678 GHz 

使用スピーカー 

フルレンジ 4.2 X ]5.5 cm 精円型 (2) 

フルレンジ 4.5 X 20 cm 精円型 (2) 

音声出力 

実巧最大 出力： 10W+10W 、 負荷インピーダンス :8n 

アンテナ端子 

VHF / UHF 、 BS /1 10度 CS IF 750 F 型コネクター(コンバーター巧電源出力、 DC 1 5/11 V 最大 4 W 、 芯線側+、才ート/ 
入/切、メニュー切り換え） 

ビデオ1、2入力端子 

S 2 映像:4ピンミニ DIN Y :1 Vp - p 、750. 不平衡、同期負 C :0.286 Vp - p (バースト信号)、75 Q 

映像:ピンジャック、 IVp - p 、75 Q 、 不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 500 mV 「 ms 、 インピーダンス 47 kQ し乂上 

コンポーネント入力端テ 

D 5 映儘: D 端子 Y :1 Vp - p の. 3 V 負同期付き） Pb / Pr 、 a / CR :±350 mVp - p 、 入カインピーダンス750 
音声：ピンジャック、2チャンネル、500 mVrms 、 インピーダンス 47 kQ し乂上 

HDMI 1 〜 3入力端モ 

映像:デジタル RGB/Y Cb(Pb) Cr ( Pr ) 

音声: P 〔 M (32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz )、 ド ルビーデジタル 
(アナログ)音声 ( HDMI 1 入力のみ）： PC 音声入力端テを兼用 

デジタル放送/ビデオ出力 
端テ 

映像:ピンジャック、 ] Vp - p 、750. 不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 500 mV 「 ms 、 インピーダンス 4.7 knLU 下 

テレビ放送の音声の1000/〇変調時、または BS デジタル放送の最大出力一 12 dB 時の数値です。 

へッドホン端テ 

ステレオ S ニジャック、負荷インピーダンス 16 DLU 上 

光デジタル音声出力端モ 

角型端テ、 AAC / AC 3/ PCM 対応 

電話回線端子 

モジュラージャック、直流抵抗値295 D 

LAN (10/100) 端子 

10 BASE - T /100 BASE - TX コネクター(ネットワークの使用環境により、接続速度に差び生じることびあります。 

本機は] OBASE - T /] 日 OBASE - TX の通信速度や通信品質を保罰するものではありません。） 

PC 入力端モ 

RGB 映像: MiniD - Sub 15 ピン RGB 信号: 0.7 Vp - p 、 75 D 同期信号: TTL レベル、 2.2 kD 
音声:ステレオミニジャック、500 mVrms 、 インピーダンス 47 kQ し乂上 

モデム通信速度 

2400 bps 

使用温度 

日で〜40む 

消費電力 

129 W 

153 W 

消費電力(待機時） 

0.じ W (リモコン待機時ただし、データ取得時を除く）、 15 W (高速起動 r 入」時） 

年間消費電力量 

1 38 kWh / 年 (スタンダー ド 時） 

157 kWh / 年 (スタンダード時） 

区分名 

BII 

受信機型サイズ 

40 V 

46 V 

パネル觸像度 

1920 X1080 X 3 ( RGB ) (ドット:水平X垂直） 

有効画面サイズ 
川畐•高さ•対角） 

88.6-49.8-101.6 cm 

101.8-57.3.116.8 cm 

視野角(左ち/上下） 

178/178度 ( JEITA 規格準拠コントラスト比10:1 ) 

最大外形寸法(最大突起部分 
を除く）（幅 X 高さ X 輿行を） 

987 X 63.8 X 1 0.4 cm 

%.7X 68.6 X 30.3 cm (スタンド含む） 

11 2.3 X 72.5 XI 0.7 cm 

112.3 X 77.2 X 33.0 cm (スタンド含む） 

質量 

17.5 ka 

2 0 . 2 kg (スタンド含む） 

23.0 ka 

26.3 kg (スタンド含む） 

電源 

AC 100 V 、50/60 HZ 

付属品 

「付属品を確かめる」（が 10 ページ)をご覽ください。 


システム 


電源部、その他 


入出力端子 


B その他 
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PC 入力が応信号表 


おほ度 



水平 [ pixel ]/ 
垂直山 ne ] 

垂直周液巧 [ Hz ] 

VESA 規格 

< 

CD 

> 

640/480 

31.5/60 

- 

> 

800/600 

37.9/60 

〇 

X 

0 

> 

1024/768 

48.4/60 

〇 

寞 

X 

CD 

> 

1280/768 

47.4/60 

〇 

1280/768 

47.8/60 

〇 


1360/768 

47.7/60 

〇 

t-o 

cn 

> 

1280/1024 

64.0/60 

〇 

了 

〇 

< 

1920/1080 

67.5/60 

- 


• Sync on Green/Composite Sync / Inteiiace 信号には対応して 
いません。 

• PC 入力対応信号表じ[外の信号を入力した場合、正しく表示され 
なかった0、各種設定びでをなかったりすることびあります。 

• 本機は垂直周波数び 60 Hz の入力信号を推奨しています。 

• 接続状況によっては、映像びにじんだりぼやけた0して、正し 
く表示されないことびあります。その場合、パソコンの設定を 
変更して PC 入力対応信号表にある他の入力信号を選んでくださ 
い。 

• ご使用のパソコンによっては、1920 pixel XI 080 lhe /60 Hz 
出力び選べないものびあります。また、1920 pixel XI 0801 ine / 
60 Hz 出力び選べる場合でち、本機で動作確認されている1920 
pixel XI 080 lhe /60 Hz とは異なる信号び出力されるものびあ 
ります。これ5の場合、パソコンの設定を変更して PC 入力対応 
信号表にある他の入力信号を選んでください。 


D 端子にごし、て 

デジタル放送には次のよラな信号フォーマットび 
あります。 


信号 フォーマツ ト 

走査線巧 

有効走き線巧 

525 i (480 i ) 

525 本 

480 本 

525 p (480 p ) 

525 本 

480 本 

112引 （1080 i ) 

1125 本 

1080 本 

75 〇ロ ロ 2 Op ) 

750 本 

720 本 

1125 p (1080 p ) 

1125 本 

1080 本 

i はインターレー 

-ス:飛び越し走査、 

P はプ□グレッ 


シブ:順次走査の略です。 

() 内は有効走査線数で数えたとさの別称です。 

デジタル放送の信号フォーマツトに対応する D 端 
テの種類は次のよラになっています。 


D 端子の種類とその対応信号フオーマット 


D 端子の 
種類 

5251 

525 p 

11251 

750 p 

1125 p 

D 1 端子 

〇 

X 

X 

X 

X 

D 2 端子 

〇 

〇 

X 

X 

X 

D 3 端モ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

D 4 端子 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

D 5 端モ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


別売りアクセサリー 

2008年12月現なの別売りアクセサ IJ 一です。万一、品切れや生 
産完了のとさはご容赦ください。 

フ□アスタンド SU - FL 71 M / SU - FL 71 L 
壁掛けユニット SU - WL 500 
接続ケーブルなど 
衛星アンテナなど 



そ 

の 

他 


なのべージにつヴ<=> 
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区分名と年間消費電力量について 

• 区分名 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テ 
レビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信巧能 
な放送形態および付加機能の有無等に基づいた区分を行ってい 
ます。その区分名称を言います。 

• 年間消費電力量 

省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式によ 
り、一般家庭での平均視聴時間 (4.5 時間）を基準に算出した、1 
年間に使用する電力量です。 

• DISC 61000 -3-2 適合品」です。 

JISC 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 
部:限度値-高調波電流発生限度値 （ 1相当た0の入力電流び 20 A 
政下の機器)」に基づを、商巧電力系統の高調波環境目標レベル 
に適合して設計•製造した製品です。 

• ドルビーラボラト I 」ーズか5の実施権に基づを製造されてし、ま 
す。 

Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズ 
の商標です。 

• " XMB "、 および"ク n スメディアバー"は、ソニー株式尝社およ 
び株式舎社ソニー•コンピュータエンタテインメントの商標で 
す。 

• HDMI 、 HDMI □コ I 、および High - Defin 怕 on Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

• DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service 
marks of Digital Living Network Alliance . 

• Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

• 本機は電気通信事業法の規定に基づ<技術基準適合認定モデル 


です。 

機器名 

認罰番号 

KDL -40 V 5 

A 09-0002005 

KDL -46 V 5 

A 09-0001005 


• このテレビは日本国内巧です。電源電圧、放送規格の異なる外 
国ではお使いになれません。 

• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ0ます 
び、ご了承ください。 

田 DOLBY 

digital] 


Homi 巧 dina 

CERTIFIED … 


m その他 
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ソフトウェアに関する 
重要なお知5せ 


この度は牌社製品 ou 下 r 本製品」）をお買い上げいただを 
ありびとラございます。 

本製品のご使用を開姑される前に必ず、本製品に含まれ 
るソフトウェアに関するこのお知らせをお読みください。 
お宮様による本製品の使用開姑をちって、このお知らせ 
の内容をご確認の上、ご同意いただけたものとさせてい 
ただをます。 

ソフトウェアほ用 許諾契約書 

本製品に含まれるソフトウェア(む下「許諾ソフトウェア」 
としまず）につさまして、下記のソフトウェア怯巧許諾契 
約書巧び本冊子の巧のページ W 降に記載されてお0まず 
各「お知5せ J をご確認ください。 

なお、下記のソフトウェア桂巧許諾契約書と、各 r お知5 
せ」に記載されておりまずソフトウェアの使巧許諾ま件に 
矛盾及は融韶などびある場合には、各 r お知6は J にかか 
るソフトウェアの節囲において、各「お知6せ」に記載さ 
れております怯巧許諾を件ぴ歷巧致します。 

ソフトウ王ア巧巧 許語異が]書 

本契約は、お客様（け下 r 使巧ち」とします）と脾社（な 
下 r ソニー」とします）との間における許諾ソフトウェアの 
使用許詰に関する条件を規定しております。 

第1条（総則） 

許語ソフトウェアは、日本国内列の著作権法おびに著作 
ちの権利巧びこれに隣接する権利に関する諸条約その他 
知的財産権に関する法律によってお護されています。許 
語ソフトウェアは、本契約のを件に従いソニーから使用 
ちに巧して使用許詰されるちので、許語ソフトウェアの 
著作権等の知的財産権は使用ちに移鼠いたしません。 

第2ま（使巧権） 

1.ソニーは、許諾ソフトウェアの日本国内におけるす巧ち 
占的な使用権を使巧ちに許諾しまず。 

2 .前項に定める使用権とは、本製品上においてのみ、使 
用をび許諾ソフトウェアを使用ずる権利をいいます。 
3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるちの 
とし、使用をは許諾ソフトウェアを営利目的に用いて 
はならなレちのとします。 

第3条（許詰条件） 

1. 使用をは、許諾ソフトウてアの一部又は全部を複製、 
複写若し<は修正、追加等の改変をしてはならないち 
のとしまず。 

2. 使用をは、許諾ソフトウェアを曰本国列に輸出又は移 
送してはならなレちのとしまず。 

3. 使用をは、許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジ 
ニアリング、逆アセンプル、逆コンバイル等のソース 
コード賴析作業を巧ってはならないちのとします。 

4. 使用をは、許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフトウェ 
アから切り離して単独のソフトウェアとして使用して 
はならなレちのとします。 

5. 使用をは、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又は 
U —スその他の方法で第兰ちに使用させてはならない 
ちのとしまず。 

6. 使用ちは、許諾ソフトウェアを使用して、ソニーを含 
む第兰ちの着作権、特許権その他の知的財唐権を侵害 
するよラな行為を行ってはならないちのとします。 

7. 使用をは、本製品と共に許諾ソフトウてアの一切（全 
ての構成部分、マニュアルなどの関連書類、電子で書 
及び本契約で書を含みまず）を譲受人に譲渡し、かつ 
当該譲受人び本契約の全条巧に同意ずることを条件と 
し、許諾ソフトウ I ア及び前条に規定ずるその使用権 
を第兰をに譲渡ずることびでさるちのとします。尚、 
許諾ソフトウェアの一切び譲受人に譲渡され、かつ当 
該譲寅人び本契約の全条項に同意した時点をちって、 
当該譲受人とソニーとの間で本巽約の内容を条件とず 
る契約び成立し、かつ、元の使巧ちとソニーとの間で 
の本契約は賴除されるちのとします。 


第4条（許諾ソフトウェアの権利} 

許諾ソフトウてアに関する菁作権等一切の権利は、ソニー 
及びソニーび許諾ソフトウェアに含まれるソフトウェア 
の使用、再許諾を許諾された原権利を（け下 r 原権利ち」と 
いレます）に帰属ずるちのとし、使用をは、許諾ソフトウェ 
アに関して本契約に基づさ許諾された使用権 LU 外の権利 
を有しなレちのとしまず。 

第日条（無保証} 

許諾ソフトウェアの使用は、使用ちの責任で巧っていた 
だ < ちのとします。許諾ソフトウェアは現げ有姿でソニー 
から使用をに対して提供されるちのとし、ソニー及び原 
権利ちは使用をに対して、エラー • / f グ等の不具合びない 
こと、中挪な<稼動ずること、有用であること、使用を 
のご利用目的に合致していること等を含め、許諾ソフト 
ウェアに関し明示であると設示であるとを問わず何らの 
巧証も巧わないちのとします。 

第6条（ソニー及び原権利ちの免責} 

許諾ソフトウェア（全ての構成部分、媒体、電モタ書、マ 
ニュアルなどの関連書類を含みまず）に関連して使巧を及 
は第兰ちに生じた損害に対して、ソニー及び原権利をび 
負ラべき責任の範囲は、許諾ソフトウてアの使用権取得 
に際して使用をび負担された金藻を超えないちのとしま 
ず。但し、これを制限ずる別途ま律の定めびある屬合は 
この限りではありません。 


第7条（第兰ちに対する責任} 

使用をび許諾ソフトウェアを使用ずることにより、第五 
ちとの間で善作権、特許権その他の知的財産権の侵害を 
理由として紛争び生じた場合、使用ち自身び自らの費用 
で賴ミ夫するちのとし、ソニー及び原権利ちに一切の迷惑 
をかけなレちのとしまず。 

第8条（許諾ソフトウてアのアップデート} 

使用まは、許諾ソフトウェアの機能の向上、エラーの修 
正等の目的のため、ソニー、原権利ち、放送事業ち又は 
それらび委託した第兰ちび、インターネット、巧送、列 
部機器等を利用して、許諾ソフトウェアを適宜アップデー 
卜ずること、及びアップデートされた許諾ソフトウェア 
についてち本契約の各条件び適用されることに同意ずる 
ちのとします。 


第弓条（契約解除} 

1 . ソニーは、使用ちにおいて次の各号の一に該当する事 
由び生じた場合 r 、 直ちに本契約を解除し、又はそれに 
よって蒙った損害の賠償を使用ちに巧し請ホでさるち 
のとします。 

0) 本契約に定める乗 I 頁に違反したとき 
(2) 差巧、仮差押、仮処分その他強制執行の申立をを 
けたとさ 

2. 本契約解除後といえども、第1条、第4条打至第7条、 
第10まおよび第11をの規定は、有効にを続するちの 
とします。 


第10条（許諾ソフトウ王アの廃棄} 

前条の規定により本契約び終了した場合、使用ちは、直 
ちに許諾ソフトウェアの使用を中止し、許諾ソフトウェ 
アの全てを廃棄ずるか、ソニーに対して返還ずるちのと 
します。ソニーび要ました摇合、使巧ちは許諾ソフトウェ 
アを廃棄した旨を証明するで書をソニーに差し入れるち 
のとしまず。 


第11条（その他} 

1. 本契約の一部び法律によって無効となった場合でち、 
当該を項政外は有効に存続するちのとします。 

2. 本契約の準拠法は、日本国の法律とします。 

3. 本契約に定めなを事項若しくは本契約の解釈に疑義を 
生じた場合には、ソニーなび使用ちは誠意をもって協 
謡し、解ミ夫するものとします。 

政上 


GNU GPL/LGPL 適用ソフト 
ウェアに関するお知 6 せ 

本製品には、政下の GNU General Public License 似下 
に PU としまず）または GNU Lesser General Public 
License 似下 「 LGPU としまず}の適用を受けるソフト 
ウェアび含まれてお0まず。 

お宮様は添付の GPI 7 に PL の条件に従いこれらのソフト 
ウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利びあ 
ることをお知らせいたします。 

K ッケージリスト 
linux-kernel 
busybox 
glibc 

pump-autoip 

libjs 

これらのソースコードは、 Web でご提供しております。 
ダウン□ー ドする隙には、が下の URL にアクセスしてく 
ださい。 

http :// www . sony . net / Products / Linux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご 
遠慮 < ださい。 


GNU GENERAL PUBLIC 
LICENSE 

Version 2, June 1991 

Copyright に） 1989,1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away 
your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public License is intended to guarantee your freedom 
to share and change free software-to make sure the software 
is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation's software and to any 
other program whose authors commit to using it. (Some 
other Free Software Foundation software is covered by the 
GNU Library General Public License instead.) You can apply it 
to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, 
not price. Our General Public Licenses are designed to make 
sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for this service if you wish), that you 
receive source code or can get it if you want it, that you can 
change the software or use pieces of it in new free programs; 
and that you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forDid anyone to deny you these rights or to ask you to 
surrender the rights. 

These restrictions translate to certain responsibilities for you 
if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, 
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that you have. You must make sure that they, too, 
receive or can get the source code. And you must show them 
these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the 
software, and (2) offer you this license which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make 
certain that everyone understands that there is no warranty 
for this free software. If the software is modified by someone 
else and passed on, we want its recipients to know that what 
they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors' reputations. 


なのべージにつづ <=> 
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Finally, any free program is threatened constantly by software 
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a 
free program will individually obtain patent licenses, in effect 
making the program proprietary.To prevent this, we have 
made it clear that any patent must be licensed for everyone's 
free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution 
and modification follow. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION 
AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work 

which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this 
General Public License. The "Program", below, refers to 
any such program or work, and a "work based on the 
Program" means either the Program or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Program or a portion of it, either 
verbatim or with modifications and/or translated into 
another language. (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term "modification".) Each 
licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification 
are not covered by this License; they are outside its scope. 
The act of running the Program is not restricted, and the 
output from the Program is covered only if its contents 
constitute a work based on the Program {independent of 
having been made by running the Program). Whether that is 
true depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the 
Program's source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately 
publish on each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices 
that refer to this License and to the absence of any 
warranty; and give any other recipients of the Program 

a copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a 
copy, and you may at your option offer warranty protection 
in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or 
any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or 
work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent 
notices stating that you changed the files and the date 
of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, 
that in whole or in part contains or is derived from the 
Program or any part thereof, to be licensed as a whole 
at no charge to all third parties under the terms of this 
License. 

c) If the modified program normally reads commands 
interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary 
way, to print or display an announcement including an 
appropriate copyright notice and a notice that there is 
no warranty (or else, saying that you provide a warranty) 
and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a 
copy of this License. (Exception: if the Program itself is 
interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not 
required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 
identifiable sections of that work are not derived from the 
Program, and can be reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as 
part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this 
License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of 
who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or 
contest your rights to work written entirely by you; rather, the 
intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on 
the Program with the Program (or with a work based on the 
Program) on a volume of a storage or distribution medium 
does not bring the other work under the scope of this 
License. 


3. You may copy and distribute the Program (or a work 
based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 
above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding 
machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above 
on a medium customarily used for software 
interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three 
years, to give any third party, for a charge no more than 
your cost of physically performing source distribution, a 
complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used 
for software interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to 
the offer to distribute corresponding source code. (This 
alternative is allowed only for noncommercial 
distribution and only if you received the program in 
object code or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the 
work for making modifications to it. For an executable work, 
complete source code means all the source code for all 
modules it contains, plus any associated interface definition 
files, plus the scripts used to control compilation and 
installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or 
binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable 
runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 

If distribution of executable or object code is made by 
offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same 
place counts as distribution of the source code, even though 
third parties are not compelled to copy the source along with 
the object code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the 
Program except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, 
sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses 
terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you 
have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Program or its 
derivative works. These actions are prohibited by law if 
you do not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License 
to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Program or works based 
on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work 
based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, 
distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation 
of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on 
you {whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Program at all. For example, if a 
patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only 
way you could satisfy both it and this License would be 
to refrain entirely from distribution of the Program. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section 
is intended to apply and the section as a whole is intended to 
apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe 
any patents or other property right claims or to contest 


validity of any such claims; this section has the sole purpose 
of protecting the integrity of the free software distribution 
system, which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide 
range of software distributed through that system in reliance 
on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is 
restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder 
who places the Program under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding 
those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, 
this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/ 
or new versions of the General Public License from time 
to time. Such new versions will be similar in spirit to the 
present version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the 
Program specifies a version number of this License which 
applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or 
of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Program does not specify a version number 
of this License, you may choose any version ever published 
by the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into 
other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For 
software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status 
of all derivatives ofourfree software and of promoting 
the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSETHE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FORTHE PROGRAM,TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPUCABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPY 向 GHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDETHE 
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITEDTO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. 

SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW 
OR AGREEDTO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY 
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED 
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERA し SPECIA し INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUTOFTHE USE 
OR INABILITYTO USETHE PROGRAM (INCLUDING BUT 
NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU 
ORTHIRD PARTIES OR A FAILURE OFTHE PROGRAM TO 
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND 
CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the 
greatest possible use to the public, the best way to achieve 
this is to make it free software which everyone can 
redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is 
safest to attach them to the start of each source file to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file 
should have at least the "copyright" line and a pointer to 
where the full notice is found. 
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cone line to give the program’s name and a brief idea of 
what it does.> 

Copyright に） <year> <name of author> 

This program is free software; you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU General Public License 
as published by the Free Software Foundation; either version 
2 of the License, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, 
but WITHOUT ANY WARRANTY ； without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. See the GNU General Public License for more 
details. 

You should have received a copy of the GNU General Public 
License along with this program; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 59Temple Place, Suite 330, Boston, 
MA 02111-1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic 
and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice 
like this when it starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright に） year name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for 
details type —show w'. 

This is free software, and you are welcome to redistribute it 
under certain conditions; type 'show c' for details. 

The hypothetical commands 'show w' and —show c’ should 
show the appropriate parts of the General Public License. Of 
course, the commands you use may be called something 
other than 'show w' and ’show c'; they could even be 
mouse-clicks or menu items—whatever suits your program. 

You should also get your employer {if you work as a 
programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; 
alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the 
program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) 
written by James Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating 
your program into proprietary programs. If your program is a 
subroutine library, you may consider it more useful to permit 
linking proprietary applications with the library. If this is what 
you want to do, use the GNU Library General Public License 
instead of this License. 


GNU LESSER GENERAL 
PUBLIC LICENSE 


Version 2.1, February 1999 

Copyright (C)1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 
59Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also 
counts as the successor of the GNU Library Public License, 
version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away 
your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public Licenses are intended to guarantee your 
freedom to share and change free software-to make sure the 
software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to 
some specially designated software package 卜 -typically 
libraries-of the Free Software Foundation and other authors 
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you 
first think carefully about whether this license or the ordinary 
General Public License is the better strategy to use in any 
particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom 
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of 
free software (and charge for this service if you wish); that 
you receive source code or can get it if you want it; that you 
can change the software and use pieces of it in new free 
programs; and that you are informed that you can do these 
things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 


surrender these rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the library 
or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights 
that we gave you. You must make sure that they, too, receive 
or can get the source code. If you link other code with the 
library, you must provide complete object files to the 
recipients, so that they can relink them with the library after 
making changes to the library and recompiling it. And you 
must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we 
copyright the library, and (2) we offer you this license, which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify 
the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that 
there is no warranty for the free library. Also, if the library is 
modified by someone else and passed on, the recipients 
should know that what they have is not the original version, 
so that the original author's reputation will not be affected by 
problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the 
existence of any free program. We wish to make sure that a 
company cannot effectively restrict the users of a free 
program by obtaining a restrictive license from a patent 
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained 
for a version of the library must be consistent with the full 
freedom of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by 
the ordinary GNU General Public License.This license, the 
GNU Lesser General Public License, applies to certain 
designated libraries, and is quite different from the ordinary 
General Public License. We use this license for certain libraries 
in order to permit linking those libraries into non-free 
programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or 
using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. 
The ordinary General Public License therefore permits such 
linking only if the entire combination fits its criteria of 
freedom.The Lesser General Public License permits more lax 
criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License 
because it does Less to protect the user's freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free 
software developers Less of an advantage over competing 
non-free programs. These disadvantages are the reason we 
use the ordinary General Public License for many libraries. 
However, the Lesser license provides advantages in certain 
special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need 
to encourage the widest possible use of a certain library, so 
that it becomes a de-facto standard.To achieve this, non-free 
programs must be allowed to use the library. A more frequent 
case is that a free library does the same job as widely used 
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting 
the free library to free software only, so we use the Lesser 
General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in 
non-free programs enables a greater number of people to 
use a large body of free software. For example, permission to 
use the GNU C Library in non-free programs enables many 
more people to use the whole GNU operating system, as well 
as its variant, the GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective 
of the users' freedom, it does ensure that the user of a 
program that is linked with the Library has the freedom and 
the wherewithal to run that program using a modified 
version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution 
and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a "work based on the library" and a "work that uses 
the library". The former contains code derived from the library, 
whereas the latter must be combined with the library in 
order to run. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION 
ANDMODIF に ATION 

0. This License Agreement applies to any software library 
or other program which contains a notice placed by the 
copyright holder or other authorized party saying it 
may be distributed under the terms of this Lesser 
General Public License (also called "this License"). Each 
licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or 
data prepared so as to be conveniently linked with 


application programs (which use some of those functions 
and data) to form executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or 
work which has been distributed under these terms. A "work 
based on the Library" means either the Library or any 
derivative work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Library or a portion of it, either verbatim or 
with mod 巾 cations and/or translated straightforwardly into 
another language. (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term "modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the 
work for making modifications to it. For a library, complete 
source code means all the source code for all modules it 
contains, plus any associated interface definition files, plus 
the scripts used to control compilation and installation of the 
library. 

Activities other than copying, distribution and moditication 
are not covered by this License; they are outside its scope. 
The act of running a program using the Library is not 
restricted, and output from such a program is covered only if 
its contents constitute a work based on the Library 
{independent of the use of the Library in a tool for writing it). 
Whether that is true depends on what the Library does and 
what the program that uses the Library does. 

1 . You may copy and distribute verbatim copies of the 
Library's complete source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and 
appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact 
all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this 
License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a 
copy, and you may at your option offer warranty protection 
in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or 
any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or 
work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions: 

a) The modified work must itself be a software 
library. 

b) You must cause the files modified to carry 
prominent notices stating that you changed the 
files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be 
licensed at no charge to all third parties under the 
terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a 
function or a table of data to be supplied by an 
application program that uses the facility, other 
than as an argument passed when the facility is 
invoked, then you must make a good faith effort 
to ensure that, in the event an application does 
not supply such function or table, the facility still 
operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square 
roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 
2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the 
application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a 
whole. Ir identifiable sections of that work are not 
derived from the Library, and can be reasonably 
considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not 
apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on 
the Library, the distribution of the whole must be on 
the terms of this License, whose permissions for other 
licensees extend to the entire whole, and thus to each 
and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or 
contest your rights to work written entirely by you; rather, the 
intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on 
the Library with the Library (or with a work based on the 
Library) on a volume of a storage or distribution medium 
does not bring the other work under the scope of this 
License. 
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3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU 
General Public License instead of this License to a given 
copy of the Library. To do this, you must alter all the 
notices that refer to this License, so that they refer to 
the ordinary GNU General Public License, version 2, 
instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License 
has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these 
notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for 
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies 
to all subsequent copies and derivative works made from 
that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code 
of the Library into a program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or 
derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 
above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source 
code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used 
for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to 
copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place satisfies 
the requirement to distribute the source code, even though 
third parties are not compelled to copy the source along with 
the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of 
the Library, but is designed to work with the Library by 
being compiled or linked with it, is called a "work that 
uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside 
the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the 
Library creates an executable that is a derivative of the Library 
(because it contains portions of the Library), rather than a 
"work that uses the library". The executable is therefore 
covered by this License. Section 6 states terms for distribution 
of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a 
header file that is part of the Library, the object code for the 
work may be a derivative work of the Library even though 
the source code is not. Whether this is true is especially 
significant if the work can be linked without the Library, or if 
the work is itself a library. The threshold for this to be true is 
not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data 
structure layouts and accessors, and small macros and small 
inline functions (ten lines or less in length), then the use of 
the object file is unrestricted, regardless of whether it is 
legally a derivative work. (Executables containing this object 
code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may 
distribute the object code for the work under the terms of 
Section 6. Any executables containing that work also fall 
under Section 6, whether or not they are linked directly with 
the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also 
combine or link a "work that uses the Library" with the 
Library to produce a work containing portions of the 
Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of 
the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work 
that the Library is used in it and that the Library and its use 
are covered by this License. You must supply a copy of this 
License. If the work during execution displays copyright 
notices, you must include the copyright notice for the Library 
among them, as well as a reference directing the user to the 
copy of this License. Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding 
machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must 
be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the 
work is an executable linked with the Library, with the 
complete machine-readable "work that uses the 
Library", as object code and/or source code, so that the 
user can modify the Library and then relink to produce 
a modified executable containing the modified Library. 
(It is understood that the user who changes the 
contents of definitions files in the Library will not 
necessarily be able to recompile the application to use 


the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with 
the Library. A suitable mechanism is one that (1)uses at 
run time a copy of the library already present on the 
user's computer system, rather than copying library 
functions into the executable, and (2) will operate 
properly with a modified version of the library, if the 
user installs one, as long as the modified version is 
interface-compatible with the version that the work 
was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at 
least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more 
than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to 
copy from a designated place, offer equivalent access 
to copy the above specified materials from the same 
place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these 
materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses 
the Library" must include any data and utility programs 
needed for reproducing the executable from it. However, as a 
special exception, the materials to be distributed need not 
include anything that is normally distributed (in either source 
or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable 
runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license 
restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction 
means you cannot use both them and the Library together in 
an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on 
the Library side-by-side in a single library together with 
other library facilities not covered by this License, and 
distribute such a combined library, provided that the 
separate distribution of the work based on the Library 
and of the other library facilities is otherwise permitted, 
and provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of 
the same work based on the Library, uncombined 
with any other library facilities. This must be 
distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library 
of the fact that part or it is a work based on the 
Library, and explaining where to find the 
accompanying uncombined form of the same 
work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, 
modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under 
this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not 
have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you 
have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Library or its 
derivative works.These actions are prohibited by law if 
you do not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Library (or any work based on the 
Library), you indicate your acceptance of this License to 
do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Library or works based on 
it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work 
based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, 
distribute, link with or modify the Library subject to 
these terms and conditions. You may not impose any 
further restrictions on the recipients' exercise of the 
rights granted herein. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation 
of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on 
you {whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License, if 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of 


the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could 
satisfy both it and this License would be to refrain 
entirely from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section 
is intended to apply, and the section as a whole is intended 
to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe 
any patents or other property right claims or to contest 
validity of any such claims; this section has the sole purpose 
of protecting the integrity of the free software distribution 
system which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide 
range of software distributed through that system in reliance 
on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted 
in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the 
Library under this License may add an explicit 
geographical distribution limitation excluding those 
countries, so that distribution is permitted only in or 
among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the 
body of this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ 
or new versions of the Lesser General Public License 
from time to time. Such new versions will be similar in 
spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the 
Library specifies a version number of this License which 
applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or 
of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Library does not specify a license version 
number, you may choose any version ever published by the 
Free Software Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other 
free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for 
permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of 
preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of 
software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSETHE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FORTHE LIBRARY,TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPUCABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPY 向 GHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDETHE 
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITEDTO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUMETHE COST 
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW 
OR AGREEDTO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY 
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED 
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERA し SPECIA し INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUTOFTHE USE 
OR INABILITYTO USETHE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT 
LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARYTO OPERATE 
Wrm ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER 
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
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END OF TERMS AND 
CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the 
greatest possible use to the public, we recommend making it 
free software that everyone can redistribute and change. You 
can do so by permitting redistribution under these terms (or, 
alternatively, under the terms of the ordinary General Public 
License). 

To apply these terms, attach the following notices to the 
library. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and 
each file should have at least the "copyright" line and a 
pointer to where the full notice is found. 

cone line to give the library's name and a brief idea of what it 
does.> 

Copyright に） <year> <name of author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either 
version 2.1of the License, or (at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but 
WtHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for 
more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General 
Public License along with this library; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 59Temple Place, Suite 330, Boston, 
MA 02111-1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic 
and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a 
programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter 
the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the 
library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James 
Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon, President of Vice 

That's all there is to it! 

BSD に関するお巧]百せ 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. The names of the authors may not be used to endorse 
or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION,THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

け上 

JPEG に関するお知 S せ 

本製品の一部には 、 Independent JPEG Group の研究 
成果を使用してレます。 

け上 

FreeType2 に関するお巧 6 せ 

This software is cased in part of the work of the 
Freely pe Team . 

け上 


モ y サワフォントに関するお知 
6 せ 

本製品に搭載されているフォントの内、新 3 R 、 新丸 3 R 、 
新丸の各書体は株式を社モリサワより提供を受けて 
おり、これらの名称は同社の登録商標または商標であり、 
フォントの普作権ち同社に帰属します。 

L ソ上 

OpenSSL ソフトウエアに関す 
るお巧 S せ 

本製品には、弊社びその着作権をとのライセンス契約に 
基づさ使用しているソフトウェアである rOpenSSL 
(「Original SSLeay 」 と称するライプラ U - を含む)」び搭載 
されております。当該ソフトウェアの善作権ちの要ホに 
基づさ、弊社は、な下の内容をお客様に通知する義務び 
あります。 

下記内容をご一読<ださレますよラ、よろし<お願し、申 
し上げます。 

<OpenSSL> 

Copyright (c)1998-2006The OpenSSL Project. All rights 
reserved. 

Copyright (c)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All 
rights reserved. 

This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSLToolkit (http://www.openssl. 
org/). 

= OpenSSL License = 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of 
this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software 
developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSLToolkit. (http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSLToolkit" and "OpenSSL Project" 
must not be used to endorse or promote products 
derived from this software without prior written 
permission. For written permission, please contact 
openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called 
"OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names 
without prior written permission of the OpenSSL 
Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment: "This product includes 
software developed by the OpenSSL Project for use in 
the OpenSSLToolkit (http://www.openssl.org/)’ 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS 
IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITEDTO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL 
PROJECTOR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT. INCIDENTAL SP に lA し EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERV に ES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAYOUTOFTHE USE OFTH に SOFTWARE. EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

= Original SSLeay License = 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the 
copyright notice, this list of conditions and the 
following disc 旧 imer. 


2. Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of 
this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes cryptographic 
software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 
The word "cryptographic" can be left out if the rouines 
from the library being used are not cryptographic 
related 

4. If you include any Windows specific code (or a 
derivative thereof) from the apps directory (application 
code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)" 

TH に SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITEDTO.THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITEDTO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON AN 丫 THEOR 丫 OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
{INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE 

政上 

Expat に関するおが ) 6 せ 

Copyright (c)1998,1999, 2000Thai Open Source Software 

Center Ltd and Clark Cooper 

Copyright (c) 2007, 2002, 2003 Expat maintainers. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person 
obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the "Software"), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to 
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/ 
or sell copies of the Software, and to permit persons to whom 
the Software is furnished to do so, subject to the following 
conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall 
be included in all copies or substantial portions of the 
Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITEDTOTHEWARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE. 

政上 

CURL に関するおが ) 6 せ 

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyriaht (c)1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. 

All rights reserved. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software 
for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission 
notice appear in all copies. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITEDTOTHEWARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF 
THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALLTHE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE ORTHE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE 
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Except as contained in this notice, the name of a copyright 
holder shall not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in this Software 
without prior written authorization of the copyright holder. 

が上 

SEE に関するお知 S せ 

Copyright (c) 2003, 2004 

David Leonard. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of Mr Leonard nor the names of the 
contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific 
prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY DAVID LEONARD AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 円 TNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
DAVID LEONARD OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, IND 旧 ECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERV に ES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAYOUTOFTHE USE OFTH に SOFTWARE. EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


The author of this software is David M. Gay. 

Copyright (c)1991, 2000 by Lucent Technologies. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software 
for any purpose without fee is hereby granted, provided that 
this entire notice is included in all copies of any software 
which is or includes a copy or modification of this software 
and in all copies of the supporting documentation for such 
software. 

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PART に ULAR, NEITHER 
THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR 
WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE 
MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR 
ANY PARTICULAR PURPOSE. 

上 

AGG に関するお巧 6 せ 

The Anti-Grain Geometry Project 

A high quality rendering engine for C++ 
http://antigrain.com 

Ant 卜 Grain Geometry - Version 2.3 

Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem) 

Permission to copy, use, modify, sell and distribute this 
software is granted provided this copyright notice 
appears in all copies. 

This software is provided "as is" without express or 
implied warranty, and with no claim as to its suitability 
for any purpose. 

が上 


■ibpixman に関するお知 5 せ 

libpixregion 

Copyright 1987,1998 The Open Group 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that the above copyright 
notice appear in all copies and that both that copyright 
notice and this permission notice appear in supporting 
documentation. 

The above copyright notice and this permission notice shall 
be included in all copies or substantial portions of the 
Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS: WmHOUTWARRANT 丫 OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT 
LIMITEDTOTHEWARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENTJN NO 
EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY. WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT. TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE 

Except as contained in this notice, the name ofThe Open 
Group shall not be used in adve 口 ising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in this Software 
without prior written authorization from The Open Group. 

Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation, Maynard, 
Massachusetts. 

All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software 
and its documentation for any purpose and without fee is 
hereby granted, provided that the above copyright notice 
appear in all copies and that both that copyright notice and 
this permission notice appear in supporting documentation, 
and that the name of Digital not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission. 

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARDTOTH に 
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL 
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL INDIRECTOR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT. NEGLIGENCE OR OTHERTORTIOUS ACTION. 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OFTHIS SOFTWARE. 


libic 

Copyright © 2001 Keith Packard 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that the above copyright 
notice appear in all copies and that both that copyright 
notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of Keith Packard not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of 
the software without specific, written prior permission. Keith 
Packard makes no representations about the suitability of this 
software for any purpose. It is provided "as is" without express 
or implied warranty. 

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD 
TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH 
PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIA し IND 旧 ECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS. WHETHER 
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER 
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE 


slim 

slim is Copyright © 2003 Richard Henderson 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that the above copyright 
notice appear in all copies and that both that copyright 
notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of Richard Henderson not 
be used in advertising or publicity pertaining to distribution 
of the software without specific, written prior permission. 
Richard Henderson makes no representations about the 
suitability of this software for any purpose. It is provided "as 
is"without express or implied warranty. 

RICHARD HENDERSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WmH 
REGARDTOTHIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO 
EVENT SHALL RICHARD HENDERSON BE LIABLE FOR ANY 
SPECIA し INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY 
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, 

DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
NEGLIGENCE OR OTHERTORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF 
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
THIS SOFTWARE. 

な上 


B その他 
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使用上のご注意 


液晶画面について 

• 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷め 
てしまいます。屋外や窓際には置かないでください。 

•液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上に物を置い 
たりしないでください。画面にムラび出たり、液晶パネ 
ルの故障の原因になります。 

• 寒い所でご使用になると、画像び尾を引いて見えたり、 
画面び暗く見えたりすることびあ D ますび、故障ではあ 
D ません。温度び上びると元に戻ります。 

• 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることびあ 
りますび、時間の経過とともに元に戻ります。 

• 使用中に画面やキャビネットびあたたか<なることびあ 
りますび、故障ではありません。 

輝点•滅点について 

画面上に赤や青、緑の点(輝点)び消えなかったり、黒い点 

(滅点)び表れたりしますび、故障ではありません。 

液晶画面は非常に精密な技術で作られてお D 、 99 . 99 %lii 

上の有効画素びあ D ますび、ご < わずかの画素欠けや常時 

点打する画素びあります。 

メモリーに巧をされるデータに関する 
ごミち意 

• 本機のメモ U - には、各種機能の設定時に IP アドレス、 
ブックマークなどび、また、ご使用にあたってメール、 
番組購入履歴などび記録されます。 

• 本機のメモリーには、放送事業者の要ホによりお客様び 
入力した個人情報や、データ放送のポイントなどび記録 
される場合びあります。 

•本機を廃棄、譲ミ度などする場合には、本機のメモ U —に 
記録されているデータを消去することを強くおすすめし 
ます。消去ち法について詳しくは、86ページをご覧くだ 
さい。 

.本機の不具合•修理など、何らかの原因で、本機のメモ 
U —にな巧されたデータび破損•消滅した場合など、い 
かなる場合においてち記録内容の補償およびそれに付随 
するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかね 
ます。また、いかなる場合においてち、当社にて記録内 
容の修復はいたしません。あらかじめご了承ください。 

液晶画面、か装のお手入れについて 

• お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

• 液晶の画面は特殊加工びされていますので、なるベ<画 
面に曲れないよラにしてください。 

• 画面や外装の巧れをふさとるとをは、乾いた柔らかい巧 
でふをとってください。外装の巧れびひどいとさは、薄 
い中性洗剤溶液を少し含ませた巧でふをとり、乾いた巧 
でカラぶをして < ださい。 


• アルコールやベンジン、シンナーなどは使わないでくだ 
さい。表面の仕上げを傷めたり、表示び消えてしまラこ 
とびおります。 

• 化学ぞラさんをご使用の際は、そのミ主意書をに従ってく 
ださい。 

• 巧にゴ5び付着したまま強くふいた場合、傷び付くこと 
び友0ます。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のちのをかけた D 、 ゴムやビニー 
ル製品に長時間接触させると、変質したり、塗装びはげ 
た0することびあ0ます。 

マルチリモコンの取り巧いについて 

•落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしな 
いよラ、ていねいに扱ってください。 

• 直射日光び当たるところ、暖房機具のそばや湿度び高い 
ところには置かないでください。 

廃棄すると宝のごミち意 

家電 U サイクルまでは、お客様びご使用済みの液晶テレビ 

を廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商品化等料金（1」 

サイクル料金)をお支払いいただを、巧象品を販売店や市町 

村に適正に引をミ度すことびホめられています。 


巧電池についてのまを上のごを意 


漏液、発熱、発义、破裂などを避けるため、下記のことを 
必ずお守りください。 

A 警告 

•火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しな 
い。 

• 充電しない。 

• +と一の向をを正しく入れる。 

•電池を使いをったとを、長時間使用しないとをは、取り 
出してお<。 

• 新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電池を混ぜて使 
わない。 

IA 注意 I 

• 指定された種類の電池を使用する。 

• 廃棄の際は、地ち自治体のを例または規則に従ってくだ 
さい。 

ちし電池の液び漏れたとさは、マルチ U モコンの電池入れ 
の液をよくふをとってから、新しい電池を入れてくださ 
い。万一、液び身体についたとさは、水でよく洗い流して 
<ださい。 


■その他 
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まを点検チェックリスト 

愛情点検 


まま点検頃目 



そ 

の 

他 


〇 

布や テーブル ク□スなどで 
通風孔をふさいで いませんか 

且 

水気、油気、湿気、ほこりのをい 

ところに 置いていませんか 

回 

不を定な 場所に置いたり、 

不を定な置きかたを していませんか 

□ 

電源コードび 物(椅子、机、台など） 

の下敷さに なっていませんか 

m 

たこ足 配線をしていませんか 

D 

電源コードを動かしたとさ、 

電源び入ったり切れたり しませんか 

回 

電源コードび窮屈に 巧れ曲がったり、 

キズびついたりして いませんか 

回 

電源コードやプラグび 異常な 熱を 
持っていませんか 

回 

異常な 熱 や 煙び発生したり 

変な臭いや 音り（チパチ）びしませんか 

回 

電源を入れてち 

画像や音が出ない ことびありませんか 

回 

画像や音び途切れたり、乱れたり 

しませんか 

Q 

通風孔か 5 水や異物 (紙•虫•ク U ップ- 

ピンなど) び入った形跡びありませんか 

回 

故障:!た態のまま 使用していませんか 


設置場巧と設置方法 



電源コードとプラグ 


〇 一 包 



液晶テレビ本体 
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点検結果 


年/月 

〇良い X 悪い 


処置手順 




すぐに電源プラグを巧いて 
使用を中止してください。 


お買い上げ店、または ソニー 
ご相談窓口にご相談ください。 

























さ部の名前 


消画/通信/タィマ- 

□ 

スタンバイ 

□ 

電源/麵ず約/録画 

1 

1 

緑点滅 

電源「切」政外のとをは、 

上記に加えて、次のランプを点好します。 

ス U - プタイマー/オンタイマー巧動中 (が67 ぺージ） 

ただし、消画中は緑色に点なします。 


消画/通信/タイマ" 

スタンパイ 

電源/麵予約/譲 

□ 

□ 

□ 

オレンジ点灯 



モ約した録画の実行中 (が105 ページ） 


消画/通信/タィマ- 

スタンパイ 

電源麵予約麵 

□ 

□ 



赤点打 



電源スタンバイ中/ PC パワーマネジメント中 (煩で 0 ページ) 


消画/通信/タイマ- 

スタンパイ 

電源/11画予約/録画 

□ 

、 1 / 

— 1 . 1 — 

' 1 〜 

□ 


ホ点灯 


電源び乂コているとを 



消画/通信/タィト 

スタンパイ 

電源/11画予約/録画 

□ 

□ 

|\ 



緑点灯 

通信 中 (が90 ぺージ） 



消画/通信/タィ7- 

スタンバイ 

電臟11予約/録画 

□ 

□ 

-： □- 
1 、 

オレンジ点滅 


緑点: 0 

自己診断表示 (が109 ぺ- 

■ジ） 


消画/通信/タイマ- 

スタンバイ 

電源/11画予約/録画 

□ 

、 1 ✓ 

/ 1 N 

□ 


ホ点滅 


録画す約待機 中 



消画/通信/タイマ- 

スタンパイ 

電源/録画予約/録画 

□ 

□ 

□ 


オレンジ点な 


人感センサーが 126 ぺージ 


ランプの点'な•点滅について 


電源 r 切 J のとき 


消画/通信/タィマ- 

□ 

スタンパイ 

□ 

電源麵予約麵 

□ 

電源を入れたと去 (が 21ページ） 


消画/通信/タィ7- 

スタンパイ 

電源/録画す約/録画 

\ 1 ✓ 

、1 / 

\ し 

—口一 

—日一 

—口一 


/い 


ホ点灯 

赤点阿 

ホ点阿 

消画中 (が 80ぺージ） 



消画/通信/タィ7- 

1 

スタンパイ 

電源/誦す約/録画 

1 \ 

□ 

1 - 

緑点灯 


緑点丹 


衛星アンテナ電源のシヨートなど (が118 ぺージ） 


ごミ主意 


本機前面のランプ 



その他 


U モコン受光部/明るさセンサーや人感センサーの前には物を置か 
ないで < ださい。 
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7 ルチリモコン 

T - 


本体 


_ 

r 

〇 


. — n 乂わ枕抱 

ム 


一八" 



ホ1の付いたボタン(チャンネル+ボタン、音声切換ボタン、再生 
ボタン、数字ボタンの「5」）の上には、凸点(突起)び付いていま 
す。操作の目印として、お使いください。 

*2 ホーム;ニュー表示中は***■►として働をます。 

ホ3ホーム;ニュー表示中のみ、ミ夫定ボタンとして働さます。 


なのべージにつヴ<=> 


その他 
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田放送切換用ボタン(地上アナ□グ、 

地上デジタル、 BS 、 CS ) (が41ページ） 

回入力切換(が56ぺージ） 

固リンクメニュ ー( が59ぺージ） 

HDMI 入力につないだ HDMI 機器を選び、機器の操作 
メニューを表示します。 

囲他機器操作用ボタン(が59ぺージ） 

固番組表(が41、49ぺージ） 

图音量+/_ 

音量を調節します。 

团戻る 

1つ前の画面に戻ります。 

圓ホーム(が36ぺージ） 

回消音 

消音になります。電源スタンバイ時に押すと、最小の 
音量で電源び入ります。音量+ボタンを押すと、音声 
び出ます。 

画数字 

チャンネルを切 D 換えた D (が41ページ)、数字を入力 
し 〇 

回電源スイッチ 

電源を入/スタンバイします。 

圆シアター 

シアターモー ドにな D ます。映画の視聴に適した映像 
に自動で設定します。 HDMI ケーブルで AV アンプとつ 
ないでいれば、スピーカー出力も自動で切り換わりま 
す(:@62ぺージ)。 

ちとの設定に戻すには、ちラー度ボタンを押してくだ 
さい。 

電源を切ると設定び「切」に戻0ます。 

画2画面表示(が47ぺージ） 

圆10キー(が41ぺージ） 


画ワイド切換 


押すと、下記の画面び表示されます。 
♦♦で選んで、（@)を押してください。 



デジタル A イビジヨン信号の16:9映像 


元映像 1 

OtQlHCE 

ワイド 

ズーム 

ノーマル 

〇〇 

/ーマルはありません。 

〇 

フル 1 

ぶ ! 

ズーム ( 

( 

OK X< > 

字幕入 1 

( 

1 



その他 
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圆連動データ d (が43ぺージ） 

回アプリキャスト（が94ぺージ） 

画一一決定 

♦♦♦♦で ホームメニュー などの項目を選んだり、 カー 
ソルの移動をします。 

ミ夫定で選んだ項目をミ夫定します。 

圆画面表示 

チャンネルやま組情報、時計などの表示/非表示を切 
り換えます。 



國 チヤンネル +/- (が 41ぺージ） 

國オプション (が 36ぺージ） 

國メモ 

静止させたい場面び映っているとをに押すと、2画面 
表示にな D 、 押すたびに下記のよラに切0換わります。 


メモ画面 ( 静止画）と 

モ画面 ( 巧ち中の映像） メモ画面 



放送中の映像 


ごミ主意 


• 番組によっては、；>< モ画面を表示したあとでメモボタンを 
押さなくてを、自動で放送中の映像(動画)び閉じることび 
お0ます。 

• ラジオ放送と独立データ放送および PC 入力のとをは;><モ 
ボタンは働さません。 

國カラーボタン(青、ホ、緑、黄） 

(が43、44ぺージ） 

國他機器操作用ボタン(が59ぺージ） 

國機器選択ボタン（が59ページ） 


國音声切換 

副音声や第2音声（デジタル放送のみ）びあるとをに切 
り換えます。 



チャンネルを切り換えたとさは、第1音青に切0換わ0ます。 

國字幕 

字幕の入/切や言語を切り換えます。 



• 字幕放送の取得には、時間びかかることびあ0ます。 

• 字幕ボタンを巧すと、番組に字幕びあるかど5かに関わら 
ず、[第1言罰または陡2言罰、[切]に切り換わりまず。 
次に字幕のある番組び巧をされたとさに切り換えた字幕び 
表示されます。 

• 字幕放送とはデジタル放送の映画やドラマなどの字幕のこ 
とです。 


國電源スイッチ 

電源を入/切します。 


ごミ主意 


主電源スイッチび「ス J のとさのみち効となります。 

國主電源スイッチ 

主電源を入/切します。「切」にすると、主電源を切つ 
て待機電流を抑えるため、電源プラグをコンセントか 
ら抜くことと同様に待機電力を軽減します。 
電源を入れるには、主電源スイッチを r 入」 （•） にして 
から、テレビ本体の電源スイッチを押してください。 


ごミ主意 


• 主電源スイッチで主電源を切ると、時刻情報は消去されま 
す。その場合はデジタル放送に切り換えて、時刻情報を取 
得して<ださい。時刻情報び取得でさないとさは、 ろ : D (夕 
イマー)の頗在時刻設赶を行ってくださしパが67ぺージ)。 
• 主電源スイッチび r 入」 （•） の状態でないと、テレビ本体や 
リモコンの電源スイッチを押してち電源は入0ません。 


ちよつと一; 


電源スタンバイ状態にするには、主電源スイッチび r 入」 （•) の 
状態でテレビ本体の電源スイツチで電源を入れたあと、リモ 
コンの電源スイッチで電源を切ってください。 



そ 

の 

他 


なのべージにつヴ<=> 
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その他 





















固電話回線端子(が88ぺージ） 

市販のモジュラーテレホンコードカプラーを使って量 
話回線コンセントにつなざます。また、 ISDN 回線をお 
使いのとをは、ター5ナルアダプターのアナ□グ ポー 
卜につなざます。 ADSL 回線をお使いのとをは、スプ 
U ッターと市販のモジュラーテレホンコードカプラー 
を使ってつなざます。 

囲 HDMI 2 入力端子 

DVD プレーヤーや AV アンプ、パソコンの HDMI 出力 
端モにつなざます。デジタル映像•音声信号を入力しま 
す。 

対応している映像信号 : 5251(が〇ん 525 p (480 p)s 
750 pC 720 p )、 11251(10801)、11 25 p (1080 p ) 、 

1125(1080)/24 p 

対応している音声信号： U ニア PCM 32kHz 、 44.1kHz 、 
48kHz 、 ドルビーデジタル 


ごミ主意 


• DVI 端モ搭載機器と接続する場合は、 HDMI 1 入力に接続し、 
PC 入力の音声入力端テに音声ケーブルを接続して < ださ 
い。 

• DVI 端テ搭載機器と接続する場合は、 DVI - HDMI 変換用の 
ケーブルをご使用ください。 

• HDMI および DVI 端モ搭載機器と接続でさますび、一部の 
機器では映像や音声び出ないなど正常に動作しない場合び 
お0ます。 


晒デジタル放送/ビデオ出力端子(映像/音声） 
(嚴26ぺージ） 

録画機器のビデオ入力端テにつなぎます。 

地上アナ□グ、地上デジタル、 BS デジタル、110度〔5 
デジタル、ビデオ1、2入力4の信号が出力されます。 
デジタル放送の録画実行中は映像•音声が固定されま 
す。 

* ビデオ1入力の信号については、[ビデオ1出力設定]を[ビ 
デオ1出力あり]に設定してください(が82ページ)。 

ホームメニユーか5を(設定)^%)(外部入出力設定)-^[ビ 
デオ1出力設定]^ [ビデオ1出力あり]の順に選ぶ。 


ごミ主意 


コンポーネント入力端テ、 HDMI 入力端子、 PC 入力端モにつ 
ないだ機器の映像'音声信号は出力されません。 

回コンポーネント入力端子の5映像/音声） 

(が28、147ぺージ） 

D 5 映像入力端モ 

デジタル CS チューナーや録画機器などの D 映像出力端 
テにつなざます。 

音青入力端モ 

デジタル CS チューナーや録画機器などの音声出力端子 
につなざます。 

圆 PC 入力端子 ( RGB / 音声）（が31、147ぺ一 
ジ） 


固ビデオ2入力端子(映像/音声） 

(ビデオ ID -1 システム） 

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ 
出力端子につなざます。 

图へッドホン端子 

へッドホンをつなざます。 

团 VHF / UHF アンテナ入力端テ(が16ぺージ） 

VHF/UHF 用同軸アンテナ接続ケーブルやケーブルテ 
レビのケーブルをつなざます。 

图 BS /1 10度 CS IF 入力端子(が16ぺージ） 

衛星アンテナからの同軸ケーフルをつなざます。衛星 
アンテナ用の電源を供給するため、 DC15/1 IV の直流 
電圧び出ています。 


ごミ主意 


VHF / UHF 用のアンテナ接続ケーブルは絶対につなびないでく 
ださい。 

回ビデオ1入力端モ ( S 2 映像/映像/音声） 
(ビデオ ID -1 システム）（が28ぺージ） 

録画機器やレーヴーディスクプレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどの再生機器、およびデジタル CS チューナーな 
どのビデオ出力端子につなざます。 


RGB 入力端モ 

別売りの Mini D-Sub15 - Mini D-Subl 5 ディスプレイ 
ケーブル（アナ□グ RGB) を使って、パソコンの D-SUB 
出力端子につなざます。 Macintosh コンピューターに 
つなぐとをは、必要に応じて市販のアダプターをお使 
い < ださい。 

音青入力端モ 

別売りの音声ケーブル（ステレオ5ニプラグ:巧抗な 
し）を使って、パソコンの音声出力端子につなざます。 

H DM II 入力の音声入力端テを兼用しています。 

圆光デジタル音声出力端子(が30ぺージ） 

AV アンプやホームシアター機器などの、光デジタル音 
声入力端子につなざます。 

デジタル放送のデジタル音声び出力されます。 

また、地上アナ□グやアナ□グ録画機器などからのア 
ナ□グ音声などは PCM 音声 (2ch) のデジタル信号に変 
換して出力されます。 

Super Audio CD や DVD-Audio を再生する場合、本 
機と再生する機器を HDMI ケーブルでつないでいると 
をは、本機の光デジタル音声出力端テからは、音声は 
出力されない場合びあります。 



そ 

の 

他 


なのべージにつヴ<=> 
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圆 HDMI 1、 3入力端子(が28ページ） 

DVD プレーヤーや AV アンスパソコンの HDMI 出力端 
モにつなざます。デジタル映像•音声信号を入力します。 
対応している映像信号:5251 (4800 S 525 p (480 p ) 、 
750 p (720 p)s 11251(10801)、11 25 p (1080 p ) 、 
1125(1080)/24 p 

対応している音声信号： U ニア PCM 32 kHz 、 44.1 kHz 、 
48 kHz 、 ドルビーデジタル 

アナ□グ音青入力端モ 

HDMI 1 入力のアナ□グ音声は、 PC 入力の音声入力端 
テと兼巧しています。 DVI 端テ搭載機器のアナ□グ音 
声出力端子につなざます。 


ごミ主意 


• DVI 端子搭載機器と接続する場合は、 HDMI 1 入力に接続し、 
PC 入力の音声入力端子に音声ケーブルを接続して < ださ 
し、。[オートインプットスキップ設定]で PC 入力の[スキッ 
プ設定]び[オート]に設定されていて、 PC 入力の RGB 入力 
端子にケーブルび接続されていない場合のみ、 DVI 端モ搭 
載機器の音声び出力されます。 

• DVI 端子搭載機器と接続する場合は、 DVI - HDMI 変換用の 
ケーブルをご使用 < ださい。 

• HDMI および DVI 端モ搭載機器と接続でをますび、一部の 
機器では映像や音声び出ないなど正常に動作しない場合び 
あります。 


見やすいち度に調節する 
[スイーベル] 


ご注意 


• 本体とスタンドの間に手や指をはさまないよラに動かしてくだ 
さい。調節するとさは、壁などにぶつか5ないよラにしてくだ 
さい。 

• 調節するとさに、液晶画面には触れないでください。 

• 本機画面の向きを左ちに調節したときに、スタンドの角びテレ 
ビ台などか5はみ出すと落下やけびの恐れびあります。はみ出 
さないよラにスタンドの位置を調節してください。 



角度を調節ずるときは、 
スタンド部分がずれたり、 
浮いたりしないよラに手 
でちえてください。 


本機画面の向きををちに調節する(スイーベル) 


上か5見た図 


20 

20 


—厂 -' 曲如'----つ 


が 


20。 

I 

'20。 


前側 
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ち十音順 
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明なご . 68 

明るさセンサー . 80 

頭出し再生 . 101 

圧縮 B モード . 122 

アドバンスト C.E . 69 

アフターヴービス . 133 

アプリ . 94 

アプ U キヤスト .42. 94 

アプ U 設定 . 95 

アプ U 説明 . 95 

アプ U 全件解除 . 95 

アプ U 選択 . 95 

暗証番号設定 . 86 

アンテナサービス . 75 

アンテナレベル . 65、75 

イベントリレー . 33、81、123 

色あい . 68 

色温度 . 69 

色温度調整 . 69 

色の濃さ . 68 

インターネット . 96 

インターレース(飛び越し走査） . 122 

ゥィンドゥー覧 . 97 

ウィンドウを閉じる . 97 

衛星アンテナ . 16、18 

衛星アンテナ設定 . 75 

衛星用同軸ヶーブル . 16、18 

映像切換 . 42 

枝番 . 41 

オーディオ機器 . 30 

才ートインプットスキップ設定 . 82 

才ートスク □_; レ . 95 

オートステレオ設定 . 78 

才 一 h ワィド . 73 

お気に入り一覧 . 97 

お気に入0に追力日 . 97 

お気に入りの削除 . 97 

お好みナビ ★. 45、65、81 

お好みナビ学習情報初期化 . 81 

お好みナビ登録/お巧みナビ登録解除 

. 46 

お知5せタイトル . 79 

おすすめのき組 . 45 

お問い合わせ . 95 

胃胃 . 42 

音質モード . 71 

音声切換 . 161 

音声選択 . 64 

オンタイマー . 65、67 

音量 . 67 

音量レベル . 71 


か行 


カード•受信機情報表示 . 86 

. 97 

解像度 . 147 

回転 . 100 

拡大/縮か . 42 

各部の名前 . 158 

画質 . 42 

画質モード . 68 

画像表示範囲 . 100 

壁掛けユニット . 144 

画面位置調整 . 74 

画面モード . 64 

かんたん機能設定 . 86 

かんたん初期設定 . 86 

ガンマ補正 . 69 

キーワード . 46、引、53 

共通 . 68、71、73 

緊急警報放送 . 123 

区分名 . 146 

ク U アポイス . 71 

ク U アホワイト . 69 

黒補正 . 69 

ケーブルテレビ . 16、18、89、122 

現在 . 75 

現在時刻設定 . 67 

現在受信中の放送 . 75 

現在の選択入力画面名称 . 68、71、73 

現在番組表 . 41、42 

降雨対応放送 . 123 

降雨対応放送受信 . 75 

高音 . 71 

高速起動 . 86 

項目の並び換え . 42 

語句削除 . 46 

語巧設定 . 81 

ロロ ら J 編集 .4 b 

個人情報初期化 . 86 

個人情報を初期化する . 86、120 

コピープ□テクシヨン . 125 

コピーを登録 . 95 

Mm . 76 


さ行 


サーバー U スト更新 . 83 

サービス切換 . 42 

最近使った順に並べる . 97 

巧スキャン . 76 

巧生 . 100 

再生方ま . 100 

最大外形寸法 . 146 

巧読込み . 97 

サイレンススタ ー h . 72 


サウンドブースター . 71 

削除 . 66 

削除禁止/削除禁止解除 . 66 

サブネットマスク . 83 

サムネイ J レー覧/ U スト表示 . 100 

サラウンド . 71、122 

シアターモード . 160 

シームレス . 77 

時刻取得 . 42 

自己診断表示 . 109 

視聴時間 . 67 

視聴中通知 . 95 

視聴年齢制限設定 . 86 

視聴予約 . 104 

質量 . 146 

自動アクセス許巧 . 84 

自動音量調整 . 71 

自動画調整 . 74 

自動チャンネ J レ設定 . 76 

自動チャンネ J レ変更 . 76 

シネマ . 68 

シネマドライブ . 70 

字幕 . 79、161 

字幕入 . 73、160 

視野角 . 146 

シャープネス . 69 

ジャンル色設定 . 42 

主、畐 IJ 、 主/副 . 81 

受信状態 . 76 

受信チャンネル . 75、78 

受信レベル表示バー . 75 

主電源スイッチ . 161 

手動録画 . 81 

省エネ . 65、126、148 

消音 . 160 

使用温度 . 146 

消音ポン . 37 

消胃 . 80 

消画/通信/タイマー(ランプ） . 158 

詳細設定 . 69 

詳細表示 . 66 

消費電力 . 80、146 

消費電カレベルバー表示 . 80 

情報 . 97 

初期化 . 76 

初期スキャン . 76 

人感センサー . 80、126 

シンク□録画 . 81 

シンク□録画の開始時間設定 . 81 

スイーベル . 164 

垂直 [ line ]. 147 

垂直位置 . 74 

垂直周波数 [ Hz ]. 147 

水平 [ pixel ]. 147 
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水平位置 . 74 

水平周波数 [ kHz ]. 147 

ズーム . 73、160 

スキャン . 77 

スター•チヤンネル . 124 

スタンタ‘—ド .68. 71 

スタンバイ（ランプ） . 158 

ステレオ . 122 

ステレオ放送 (2 ch ). 122 

スピーカー•へッドホン併用 . 72 

スピーカー出力 . 72 

スマートセレクト . 84 

スライドシヨー . 100 

ス1」ープタイマー . 65、67 

接続機器操作 . 56 

接続サーバー診断 . 83 

接 feu ヴーバー設定 . 83 

接続診断 . 83 

設定カテコ‘ U —一覧 

HDMI 機器制御設定 . 65、82 

アンテナ設定 . 65、75 

お好みナビ•語句設定 . 65、81 

お知5せ . 65、66 

お問し V 口.わせ . 65 

音質•音声設定 . 65、71 

が部入出力設定 . 57、65、82 

画質•映像設定 . 65、68 

画面モード . 65、73 

かんたん設定 . 65、86 

省ェネ設定 . 65、80 

タィマー . 65、67 

通信設定 . 65、83 

表示設定 . 65、79 

放送受信設定 . 65、％ 

本体設定 . 65、86 

録画予約設定 . 65、81、104 

設定対象 . 68、71、73 

mm . 42 

全件削除 . 66、107 

選択 . 97 

双方向通信 . 43 

ソフトウェアキーボード . 53 

第1言語/第2言語 . 79 

タイトル順に並べる . 97 

タイトルの編集 . 97 

ダイナブック . 68、71 

ダウン□-ド . 85、86、121 

縦サイズ . 74 

端モ . 162 

地上アッテネーター . 75 

地上アナ n グ . 40 


地上アナ□グ:ホームメニュー表示 ........ 78 


地上アナ□グ放送の地域別チャンネル表 

. 134 

地上デジタル . 40、122 

地上デジタルのチャンネル . 76 

地上デジタル放送の地域別チャンネル表 

. 141 

チャンネル . 67 

チャンネル選局 . 77 

チャンネル登録 . 76 

チャンネル微調整 . 78 

チャンネル表示形式 . 42 

チャンネルポン . 37 

著作権保護 . 15、125、130 

追加情報表示 . 95 

追加スキャン . 78 

通常 . 76、77 

次チャプター再生 . 101 

次のぺージ . 97 

低音 . 71 

データ放送 .43. 44 

データ放送:証明書のダウン□ー ド ........ 85 

データ放送:罰明書のダウン□ー ド確認 

. 85 

データ放送:セキュ U ティサイト自動接続 


. 85 

データ放送情報 . 42 

テキスト . 68 

デジタルカメラ . 99 

デジタル共通:地域設定(県域） . 76 

デジタル共通:地域設定(郵便番号） ........ 76 

デジタル八ィビジョン信号 . 122 

デジタル放送•デジタル信号 . 122 

デジタル放送:字幕 . 79 

デジタル放送:データ取得中表示 . 79 

デジタ>1レ放送:文字スーパー . 79 

デジタル放送お問い合わせ先 . 124 

デジタル放送からのダウン □- ド86 

デジタ J レ放送からの; - ル . 66 

デフオ J レトゲートウエイ . 83 

テレビ^り01\/11機器電源連動 . 82 

テレビスピーカー . 72 

テレホンコード . 88 

電源/録画予約/録画(ランプ) . 158 

電源コート . 20 

展示モードを解除する . 120 

伝送チャンネル . 75 

電話会社のき号 . 84 

電話回線 . 88 

電話回1?で設ぉ . 84 

電話回線の種類 . 84 

電話線接続確認 . 84 

登録/登録解除 . 95 

登録順に並べる . 97 

登録発呼 . 66 


登録発呼一覧 . 


. 66 

独立データ . 


. 44 

都道府県名 . 


. 76 




並び換え . 


. 95 

—重音声設定 . 


. 81 

日時指定録画予約 . 


. 105 

入力 . 


. 97 

入力切換 . 


. 56 

ネットワーク機器 . 


. 130 

ネットワーク設定 . 


. 83 

年間消費電力量 . 


. 146 

ノイズ U ダクシヨン . 


. 69 

ノーマル . 

73、 

74、160 




パススルー方式 . 


. 122 

ノ':ソコン . 


，…31、63 

バックライト . 


. 68 

発呼/発呼中止 . 


. 66 

発呼履歴一覧 . 


. 66 

発信先への電話番号通知 ..... 


. 84 

発信方法 . 


. 84 

パネル觸像度 . 


. 146 

バランス . 


. 71 

番組検索 . 


.…42、52 

番組子画面 . 


. 47 

番組情報取得 . 


. 42 

番組説明 . 

...41、 

‘ 42、50 

番組の継続視聴 . 


. 77 

番組表 . 

42、 

49、104 

番組表か5視聴予約 . 


. 104 

番組表から録画予約 . 


. 104 

番組表表示 . 


. 76 

ピーク . 


. 75 

ti-ym . 


. 75 

光音声出力設定 . 


. 72 

光ファイバー回線 . 


. 89 

ピクチャー . 


. 68 

左削除 . 


. 97 

ピッチ . 


. 74 

ビデオ . 


，…68、98 

ビデオ•フォト切換 . 


. 70 

ビデオ1出力あり . 


. 82 

ビデオ1出力設定 . 


. 82 

ビデオ1出力なし . 


. 82 

表示チャンネル . 


. 78 

標準テレビ信号 . 


. 122 

標準に戻す . 68, 

‘69、 

‘ 71、 74 

表示領域 . 


. 73 

フエーズ . 


. 74 

フオト . 


，…68、98 


その他 
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フォト再生時 BGM 解除 . 100 

フォト再生時 BGM 登録 . 100 

フォト再生設定 . 100 

付席□口 . 10 

ブラウヴ設定 . 97 

+ /- 選局 . 76 

ブラビアリンク . 58、129 

プ U セット登録 . 76 

フル . 73、160 

フル1 . 74 

フル2 . 74 

ブルーレイディスクレコーダー . 61 

フ J レピクセル . 73 

フ□アスタンド . 144 

プ□キシサーバー . 83 

プ□キシサーバー使巧 . 83 

プ□キシ設定 . 83 

プ□グレッシブ(順次走査） . 122 

ペイパービュー購入履歴 . 66 

へッドホン音量 . 42 

へッドホン使用時設定 . 72 

へッドホン端子 . 163 

へッドホンのみ使用 . 72 

ボイスズーム . 71 

放送切換 . 42 

ポート （1 〜 65535). 83 

ボードに S デジタル） . 66 

ホームぺージ . 96 

ホームメニュー速度設定 . 86 

保証書 . 133 

本機か5のメール . 66 


ま行 


マイラインプラス契約 . 84 

前チャプター再生 . 101 

前のぺージ . 97 

ス J レチチヤン本 J レ放送 . 123 

マルチビュー放送 . 123 

マルチ放送 . 123 

マルチリモコン . 21、132、159 

マルチ U モコン登録 . 21 

互ュージック . 98 

無操作電源オフ . 80 

メール . 66 

メモ . 161 

モーシヨンフ □—. 70 

モード1 . 72、86 

モード2 . 72、86 

トド3 . 72 

文字エンコード指定 . 97 

文字スーパー . 79 

モジュラージャック . 88 


モジュラーテレホンコードカプラー ...... 88 


モデム通信速度 . 146 

モノラル . 122 


や巧 


有効画面サイズ . 146 

郵便番号 . 76 

読込み中止 . 97 

予約 . 103 

予約/予約取消 . 66 

予約を確認する . 107 


5行 


ライブカラー . 69 

ラジオ放送 . 44 

ランプ . 158 

リスト表示 . 100 

U モつン登録 . 58 

流動編成•イベント U レー対応設定 ........ 81 

リンクを新しし、ウィンドウで開く .......... 97 

臨時放送 . 123 

レンダラー . 83、99、131 

レンダラーアクセス制御設定 . 84 

レンタ'ラー機旨自 . 83 

レンダラー詳細設定 . 84 

レンダラー名 . 84 

連動データ . 43 

録画 . 103 

録画制限 . 15、125 

録画防止機能 . 125 

録画方ま . 81 


わ行 


ワイド切換 . 73、74、160 

ワイドズーム . 73、160 


数き •アルファベット順 


数字 


110度 CS デジタル . 122 

110度 CS デジタルのチャンネル . 77 

1125i(1080i). 122 

1125 p (1080 p ). 122 

1画面表お . 48 

2画面表お . 42 

3巧チャンネルま号 . 75 

4:3映像 . 73 

S . lch サラウンド . 122 

525i(480i). 122 

525 p (4 撕 P ). 122 

750 p (720 p ). 122 


ADSL . 


...89 

AV アンプ . 30、 

62、 

.72 

AV シンク . 


...72 

B-CAS 力ード . 


...15 

BS デジタル . 

40、 

122 

BS デジタルのチャンネル . 


...76 

CG ゲームモード . 


...70 

CS デジタル . 


...40 

DLNA . 


130 

DNS サーバー(セカンダ U ).......... 


...83 

DNS サーバー(プライマ U ).......... 


...83 

DVD プレーャー . 


...61 

DVD レつーダー . 


...26 

D 映像 . 


...28 

D 端子 . 


147 

HDMI . 


...28 

H DMI 機器-^テレビ電源連動 ........ 


...82 

HDMI 機器一賣 . 


...82 

HDMI 機器制御 . 61、 

82、 

129 

HDMI PC 接続選択 . 


...82 

HDTV . 


147 

IP アドレス . 


...83 

IP アドレス取得方ミ去 . 


...83 

LAN ケーブル . 


...89 

MAC ァドレス . 


...83 

MPEG ノイズリダクション . 


...69 

PCM . 


...72 

PC 入力 . 

...31 、 

63 

PC 入力対応信号表 . 


147 

PC パワーマネジメント . 


...80 

S-FORCE Front Surround . 


...71 

SVGA . 


147 

SXGA . 


147 

S 映像 . 


...28 

なのべ-ジロヴく嗦 



そ 

の 

他 
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UHF アンテナ . 

…16、18 

URL 入力 . 

. 97 

VGA . 

. 147 

VHF アンテナ . 

…16、18 

wowow. 

. 124 

WXGA . 

. 147 

XGA . 

. 147 

" XMB " (ク□ス;ディアノく一）.… 

. 32 










Memo 


その他 
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ソ ニー ご相談窓口のご案内 


ソニー製品の使し、方相談、修理相談、お買し、物相談については下記の窓口またはお買し、上げの 
販売店をご利用ください。 

なお、修理をご依頼される際は、「取扱説明書」に記載の「故障とお考えになる前に」または 
r 故障かな？」などを一度ご覧になり故障かどうかこ’確認ください。それでも正常に動作しない 
場合は、①型ち②お買い上げ曰⑤故障症巧を具体的にご連絡ください。 

【ソニー製品の使いち-修理-お買い物に関するお問い合わせ】 


ホームぺージ 製品のサポート情報やお問い合わせについてご覧いただけます。 


サボートお問い合わせ I http://www.sony.jp/support/ 


お電話 


使い方相談窓 □ 

修理相談窓 □ 

買い物相談窓 □ 

フリーダイヤル： 0120 一 333 一 020 

携帯電話 .PHS.— 部の IP 電話： 0466 -31-251 1 

フリ—ダイヤル:日 12 日一 222 — 330 

携帯電話. PHS.— 部の IP 電話： 0466 -31-2 己31 

※取扱説明書、リモコン等の購入相談はこちらへ 
お問い合わせ<ださい。 

フリーダイヤル： 0120 一 777 — 886 

携帯電話 .PHS.- 部の口電話： 0466 -31-2 己46 


受付時間月〜金：日:00〜20:00 ± •曰-祝： 9:00〜17:00 

FAX (共通）0120 -333-389 


【 Customer Information Center Japan 】 

FreeDial 0120 -000-488 

The number you can call from your cellular phone or PHS or IP phone is following : 0466 -31-2561 
Business hours : Mon.- Fri. 9:00-20:00 Sat. Sun. & Public holidays 9:00-17:00 


【ソニーお客様ご相談カウンター】 


ソニー製品の基本的な使い方について、サポートをさせていただく「総合相談窓口」です。 
詳細はホームぺージ http :// www . sony . jp / support / counter / にてご確認ください。 

修理に関しては修理ネ目談窓口（フリーダイヤル0120 -222-330) へご相談ください。 


名 称 

所を地 

お客様ご相談カウンター銀座 

干 104-0061 ま京都中央区銀座 5-3-1 ソニービル6 F 

お客梯ご相談カウンター名古屋 

干 460-0008 愛知県名古屋巿中医栄 1-23-10 SFI 名古屋ビル 1 F 

お客様ご相談カウンター巧田 

干 530-0001 大阪府大阪巿か区梅田 2-2-22 

ハービス ENT 4 F ソニースタイル大阪内 

お客梯ご相談カウンター福岡 

干81 0-0072 福岡県福岡巿中央区長お 1-4-1 3 SFI 福岡ビル 1 F 
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【出張修理受付窓 □】 

大型テレビなどの一部製品につきましては、出張修理を受け付けております。 

出張修理は、 r 修理相談窓口」（フリーダイヤル0120 -222-330) へご相談ください。 

【持込修理受付窓□】 

お買い上げの販売店 J ^ i 外でも、「ソニーサービスステーシヨン」と「ソニー修理受付認を店」で、持込修巧の受け付けや 
イ寸属品-部品のお取り寄せを承っております。 

「ソニー修理受付認定:店」につきましては、「修理相談窓口」（フリーダイヤル0120 -222-330) へお問い合わせいただくか、 
ホームぺージ http :// www . sony . jp / support / でもご案内しておりますのでご利用ください。 


ソ ニー サービスステーシヨンー覧 （2009 年 4 ち現を) 


名 称 

電話を号 

所を地 

サービスステーション化幌 

011-862-4486 

干 003-0027 

化海道札幌市白石区本通21 T 目化 1-14 

サービスステーション仙台中央 

022-292-1631 

干 983-0852 

宮城県仙台巿宮城野区楷岡 2-5-30 SFI 仙台ビル1 F 

サービスステーション新谓 

025-274-9178 

干 950-0867 

新漏県新潟巿ま区竹尾卸新町 752-1 1 

サービスステーション大宮 

048-653-6900 

干 331-0812 

埼玉県さいたま巿化区宮原町 1-210 SFI 大宮ビル 1 F 

サービスステーション品川 

03-6748-3990 

干 108-0075 

東京都港区港南 1-7-11 F 

サービスステーション秋葉原 

03-5818-0521 

干11 0-0005 

東京都台ま区上野 3-1-2 秋葉原新高第一生命ビル 1 F 

サービスステーション横お 

045-231-6968 

干 220-0022 

神奈川県横お巿西区花咲町 5-1 37 SFI 横滨ビル 1 F 

お客様ご相談カウンター名古屋 

052-205-6860 

干 460-0008 

愛知県名古屋巿中区栄 1-23-10 SFI 名古屋ビル 1 F 

サービスステーション静岡 

054-282-6874 

干 422-8052 

静岡県静岡巿駿河区緑が氏町 1-20 

サービスステーション日ネ橋 

06-6643-1501 

干 556-0011 

大販府大販市浪速区難波中1 -13-1 7ナンバ辻本二，ソセイビル1 F 

サービスステーションま都 

075-661-5040 

干601 -8121 

京都府京都巿南区上鳥羽大物町8 SFI 京都ビル 1 F 

サービスステーション広島 

082-545-4611 

干 730-0811 

広島県広島巿中区中島町 2-21 SFI 広島ビル 1 F 

お客様ご相談カウンター福岡 

092-781-6682 

干81 0-0072 

ネ呂岡県ネ呂岡市中央区長お1 -4-1 3 SFI 枯岡ピル1 F 

サービスステーション那覇 

098-877-0323 

干 901-2122 

沖縄県浦添巿勢理客 4-17-1 5 


参記載内容は予告なく変更になることがありますので、予めご了承くださし、。 
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